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Год тому назад героические части доблестной Красной 
Армии вырвали из грязных рук фашизма наш родной, люби- 
мый город. С первых же дней освобождения начали прибы- 
вать с Востока эвакуированные организации. Возвращались 
кадры ученых, возобновляли свою творческую деятельность 
на родной земле. Закаленные трудностями военного времени, 
обогащенные новым опытом грандиозной работы по укрепле- 
нию советского тыла и фронта, горячо и дружно взялись они 
за новую созидательную работу — восстановление разрушен- 
ного хозяйства. 

Осенью 1941 г., когда Красная Армия под натиском не- 
мецкой военной машины отходила, в кровавых боях изматывая 
врага, все самое ценное имущество заботливой рукой со- 
ветского правительства было эвакуировано в глубокий тыл— 
сохранено от вражеской агрессии. 

Учебные и научные учреждения временно оккупированных 
городов страны не только сумели сохранить свои кадры, но 
и организовали творческую работу на новом месте. Эвакуи- 
рованные на Восток советские ученые ни на минуту не прс-. 
кращали своей плодотворной деятельности. Развернув работу 
своих учреждений, они быстро включились во всенародное 
движение помоши фронту, и каждый на своем участке про- 
должал творить святое патриотическое дело. 

Трудный, напряженный путь прошли эвакуированные ВУЗ’ы 
и научные институты. В суровых условиях военного времени, 
в необычной для учебной и научной работы обстановке, часто 
на весьма примитивной материально - технической базе они 
налаживали свою работу. И несмотря на эти трудности, к чести 
профессуры, преподавательских кадров, научных работников 
и студенчества, они внесли значительный вклад в дело обо- 
роны нашей Родины. Наряду с самоотверженной работой со- 
ветских людей в промышленности, транспорте и сельском 
хозяйстве, наши ученые в упорном труде неуклонно совершен- 
ствуют и укрепляют военную, экономическую и культурную 
мощь нашей страны. 

„От рабочего класса и крестьянства не отстает в деле 
помощи фронту и наша интеллигенция. Советская интелли- 
генция преданно работает на дело обороны нашей страны 


3 


непрерывно совершенствует вооружение Красной Армии, тех- 
нику и организацию производства. Она помогает рабочим 
и колхозникам в подъеме промышленности и сельского хо- 
зяйства, двигает вперед в условиях войны советскую науку и 
культуру. Это делает честь нашей интеллигенции“ (И. В.Сталин). 

Высокая сталинская оценка работы интеллигенции в воен- 
ное время в полной мере относится к харьковским ученым. 
В период Великой отечественной войны, с первых дней ее 
и по настоящее время, где бы не находились они — на фрон- 
тах, в эвакуации или на освобожденной земле — всюду, учг- 
ные Харькова вписывают славные страницы героической 
борьбы и труда в историю небывалых подвигов нашего на- 
рода. 

Сейчас, когда овеянные славой Харьковские дивизии да- 
леко ушли на Запад, мы проводим первый смотр работы 
ученых города Харькова за дни Великой отечественной войны. 

В этой небольшой книге наши ученые рассказывают о той 
неустанной работе, которую провели они под руководством 
харьковской партийной организации в помощь фронту и тылу. 
В кратких популярных обзорах изложены основные итоги ра- 
боты ВУЗ’ов и научно-исследовательских институтов к годов- 
щине освобождения родного города. 

Издавая эту книгу, мы хотим ознакомить широкие массы 
трудящихся с огромной творческой деятельностью работников 
науки, с их неудержимым стремлением к новым плодотворным 
исканиям, с их неуклонной волей к победе над фашизмом на 
благо социалистического общества. 

Редколлезия 


ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени А. М. ГОРЬКОГО 


Заслуженный деятель науки, проф. А. В. НАГОРНЫЙ 


До войны Харьковский Государственный Университет 
представлял собой одно из старейших и наиболее мощных 
учебно-научных учреждений. В его состав входили 7 факуль- 
тетов с 54 кафедрами, 4 научно-исследовательских института, 
астрономическая обсерватория, гидробиологическая станция 
и ботанический сад. В стенах Университета обучалось около 
3500 студентов и свыше 150 аспирантов. За годы сталинских 
пятилеток Университет дал свыше 2000 высококвалифициро- 
ванных специалистов для народного образования, сельского 
хозяйства и промышленности, За то же время в стенах Уни- 
верситета его воспитанниками было защищено свыше 70 кан- 
дидатских и 27 докторских диссертаций. Регулярно выходило 
5 периодических изданий, где печаталась научная продукция 
факультетов и научно-исследовательских учреждений. 

Война прервала работу Университета в Харькове, но эва- 
куированный вглубь страны основной коллектив продолжал 
и на новых местах свою педагогическую, научную и обще- 
ственную работу. 

Соответственно требованиям текущего момента коллектив 
Университета развил весьма широкую научно-популярную де- 
ятельность. В госпиталях, на предприятиях, в школах, клубах 
было прочтено несколько сот лекций и докладов по различ- 
ным вопросам физики, биологии, химии, истории, литературы, 
геологии и географии. Значительная часть этих лекций была 
связана с Великой отечественной войной: Александр Нев- 
ский; Дмитрий Донской; Святослав; Первая мировая война; 
Борьба западного и южного славянства с немецкой агрессией; 
Сталинское учение об условиях и предпосылках победы в 
период гражданской и Великой отечественной войны; Фашист- 
ская фальсификация истории славянства; Значение переяслав- 
ского соглашения между Москвой и Украиной; Горький — пуб- 
лицист в борьбе против фашизма; Расовая теория на службе 
фашизма; Разгром школы и методы воспитания в фашистской 
Германии и т. п. 


Большое внимание коллективом Университета было обра- 
щено на изучение истории и производительных сил тех обла- 
стей, где пришлось работать Университету во время эвакуа- 
ции. Результатом этого изучения явился ряд докладов и ста- 
тей в периодической прессе. Здесь следует отметить работы 
проф. С. А. Семенов-Зусера (изучение истории древ- 
него Казахстана в советский период), А. К. Вальтера (на- 
учно-исследовательская работа в области физики по заданиям 
промышленности Казахстана), доц. А. Т. Давыдова (мине- 
ральные ресурсы Казахстана), проф. И. Б. Волчанецкого 
(животный мир Кзыл-Ординской области и его народно-хозяй- 
ственное значение). 

Продолжая учебную и научно-популярную работу, сотруд- 
ники Университета подготовили к печати ряд пособий для 
средней и высшей школы и несколько брошюр: проф. Н. М. 
Пакуля — Борьба чешского народа за свою независимость; 
проф. С. А. Семенов-Зусера— Князь Святослав; доц. 
И. Д. Бойко — Максим Зализняк; доц. С. М. Шахов- 
ского — Учебник украинской литературы для Х класса 
средней школы (четвертое издание), Курс украинской советской 
литературы для ВУЗ’ов; проф. Е. С. Хотинского — Курс 
стереохимии для студентов 5 курса, Курс методики химии, 
Дополнения к курсу органической химии; заслуженного де- 
ятеля науки, проф. Н. П. Барабашева—Курс мореходной 
астрономии, Курс теоретической механики. 

Ряд научных работников Университета принял непосред- 
ственное участие в практической работе учреждений и орга- 
низаций, связанных с обороной нашей страны и ее народным 
хозяйством. Так, геологами Университета были организованы 
экспедиции в малоисследованные области казахских степей, 
где был выявлен ряд минеральных озер с запасами самоса- 
дочной поваренной соли и сульфатов. На Урале осуще- 
ствлялось геологическое обслуживание строительства эвакуи- 
рованных заводов и консультации заводов Наркомата Бое- 
припасов. В Восточной Сибири произведена геологическая 
съемка в Забайкалье, составлены карты: геологическая, гидро- 
геологическая, четвертичных отложений и полезных ископаемых. 

Химики Университета принимали участие в создании мест- 
ной промышленности Кзыл-Ординской области; создали хи- 
мическое предприятие, обслуживавшее потребности населе- 
ния в пищевых и хозяйственных продуктах. Было организо- 
вано получение инвертного сахара, глюкозы, спичек. Изу- 
чены возможности применения кзыл-ординских глин для про- 
изводства мыла; разработан метод получения алюминиевых 
квасцов из кзыл-ординских глин ит. п. Осуществлена работа 
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по получению эфирных масел и витаминных концентратов 
(доц. Н. А. Измайлов). Разработана рецептура покрытия 
крыш товарных вагонов заменителями железа (проф. Л. М. 
Андреасов). 

Ботаниками — проф. М. В. Клоковым и доц. Ю. Н. Про- 
кудиным проведена большая работа по заготовке лекар- 
ственного сырья из растений Кзыл-Ординской области. Член- 
корреспондент Академии Наук УССР, проф. И. Н. Булан- 
кин разработал упрощенный метод получения желатины 
в условиях кустарного производства и выявил пищевую и ви- 
таминную ценность кедрового ореха. Заслуженный деятель 
науки, проф. А. В. Нагорный принимал участие в разра- 
ботке вопросов, связанных с использованием отходов бойни 
и рыбоконсервных заводов (получение желатины, гематогена, 
альбумина и т. п.). Проф. И. М. Поляков совместно 
с ВИЭМ’ом в течение двух лет изучал очаги клещевого 
энцефалита в Нарыме и Ойротии. 

Проф. Т. Д. Страхов опубликовал итоги главнейших 
экспериментальных работ по применению разработанного им 
десорбционно-газового метода для борьбы с болезнями сель- 
скохозяйственных культур и поднятия их урожайности и спе- 
циально для поднятия урожайности хлопка в Узбекистане; 
разработал и опубликовал новый тип кагата—кагат-охлади- 
тель для хранения сахарной свеклы в условиях Узбекистана; 
опубликовал теорию нового принципа использования газо- 
образных и летучих ядов в момент их десорбции. 

Одновременно с этим сотрудниками Университета про- 
должалась разработка научных проблем, имеющих большое 
теоретическое и практическое значение. Результатом этих 
работ явился ряд докладов и готовых к печати статей. Сюда 
относятся: работы заслуженного деятеля науки, академика 
Д. М. Синцова-—Об интегральных кривых уравнений вида: 


у" == А(ху)(Т-Ну)"; 


стрикционные линии системы кривых, определяемых уравне- 
ниями 2-го порядка; работы члена-корреспондента Академии 
Наук УССР К. Д. Синельникова по получению неви- 
димого стекла, по проблеме большого экрана в телевидении 
и др.; астрономические исследования заслуженного деятеля 
науки, проф. Н. П. Барабашева, нашедшие свое выраже- 
ние в 4 статьях: Отражение света от поверхности Луны и Мар- 
са; Определение яркости и угловых размеров кометы 1942 
Тевзадзе 2; Об определении альбедо, коэфициента ослабле- 
ния и рассеяния света в атмосферах планет; Фотометрические 
наблюдения частного лунного затмения 15'УШ 1943 г. 
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Большой теоретический и практический интерес пред- 
ставляют исследования проф. Т. Д. Страхова в области 
теории дегенерации возбудителей головни хлебных злаков, 
открывающие новые возможности для поднятия урожайности 
зерновых культур; исследования заслуженного деятеля на- 
уки, проф. А. В. Нагорного, оформленные в статьях: 
Основные закономерности индивидуальной эволюции; Реак- 
тивирование организма и макробиотика; обширные работы 
проф. В. Н. Никитина о возрастных изменениях белой 
крови у ссльскохозяйственных животных; экспериментальные 
работы проф. И. М. Полякова, касающиеся географиче- 
ской изменчивости животных видов; работы доц. П. В. Ми- 
хайловой над избирательным оплодотворением табаков, 
выясняющис основные вопросы органической эволюции, на- 
следственности и выведения новых видов. 

Научно-исследовательские работы университетского кол- 
лектива, работавшего в г. Кзыл-Орда, дали возможность при- 
готовить к печати „Сборник Трудов“ размером в 30 печат- 
ных листов и организовать в г. Кзыз-Орда две научно- 
исследовательских конференции (в мае 1942 г. и январе 
1944 г.). 

Обширная и разнообразная работа университстского кол- 
лектива нашла высокую оценку у казахской общественности, 
советских и партийных органов Казахстана, выразившуюся 
в награждении ряда научных работников Университета по- 
четными грамотами Верховного Совста Казахской ССР и 
Кзыл-Ординского Облисполкома. 

Все это позволяет сказать, что коллектив Харьковского 
Государственного Университета в эвакуации в меру своих 
сил и возможностей с честью выполнил свои обязанности 
перед Родиной в грозные и величественные дни борьбы за 
свою свободу и независимость. 

Свой великий долг перед народом и Родиной коллектив 
Университета продолжает выполнять и после возвращения в 
родной Харьков. 

Сразу же после освобождения Харькова от немецко-фа- 
шистских захватчиков работники Университета принялись за 
восстановление своих лабораторий и факультетов. В начале 
ноября 1943 г Университет в Харькове начал учебную ра- 
боту на всех факультетах и ныне успешно закончил учеб- 
ный год. 

Силами профессорско-преподавательского персонала и 
студенчества производится восстановление нового химиче- 
ского, биологического и физического корпусов, приводятся 
в порядок лаборатории, кабинеты, музеи. Астрономическая 
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обсерватория заканчивает установку меридианного круга и 
основных инструментов. Известные в Союзе зоологический 
музей и музей дарвинизма в июле месяце приняли первые 
партии экскурсантов. 

о мере восстановления материальной базы Университет 
развертывает научно-исследовательскую работу. Уже в дан- 
ный момент разрабатываются следующие проблемы: /) Разра- 
ботка аппаратуры для получения ультракоротких электро- 
манитных волн (проблема, связанная с радиотехникой); 
2) Нефтеносность большозо Донбасса; 3} Геолозические ра- 
йоны Укранны; 4) Минералозия Украины; 5} Применение 
местных злин для технических целей; 6} Санитарно-био- 
лозическая и зидро-химическая характеристика донецкой 
воды в районе Донбасса (по заданню промышленности); 7) Вы- 
ведение новых сортов технических растений и проблемы 
дарвинизма. 

Решением правительства УССР при Университете вос- 
станавливаются существовавшие до войны научно-исследова- 
тельские учреждения: Институт гсологии (уже работаст), Ин- 
ститут биологии, Институт химии, Институт математики и 
механики, Гидробиологическая станция. Сейчас идет органи- 
зация этих, институтов и обсуждаются основные направления 
их деятельности. 

С первых же дней освобождения Харькова коллектив 
Университета включился в работу по восстановлению города 
ин области. Химики изготовили флюсы, необходимые для 
сварки лопастей турбины, давшей первый ток для города, 
произвели и производят десятки анализов по заданию наших 
заводов. Университет организовал специальную металловед- 
ческую лабораторию, в которой произведены сотни испытаний 
по заданию ХЭМЗ, ХПРЗ, ХТЗ, завода имени Шевченко, 
Изюмского ПРЗ и др. Геологи Университета выполнили 
работу: „//олезные ископаемые Харьковской области и их 
использование для восстановительных работ“ и дали по- 
дробную карту этих полезных ископаемых. Профессорско- 
преподавательский персонал провел десятки лекций в лекто- 
риях, на заводах, в колхозах и госпиталях. 

За год работы на освобожденной территории Харь- 
ковский Государственный Университет имени А. М. Горького 
снова вырос в полнокровный советский коллектив, полный 
желания отдать все свои силы делу победы над ненавистным 
врагом. 


ХАРЬКОВСКИЙ 


МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Дои. М. Ф. СЕМКО 


Харьковский механико - машиностроительный Институт 
является одним из старейших и передовых технических ВУЗ’ов 
страны. 

В его стенах только за годы советской власти подготов- 
лено около десяти тысяч инженеров. В нашей стране нет 
такого крупного предприятия, где бы не работали инженеры, 
подготовленные в ХММИ. Высокое качество их подготовки 
неизменно апробировалось нашей промышленностью. 

Война, вызванная вероломным нападением на нашу Родину 
немецких фашистских орд, нарушила большую и сложную 
работу Института. Осенью 1941 г. Институт эвакуировался 
на Урал — в г. Красноуфимск, Свердловской области. Огром- 
ные трудности возникли при организации учебно-производ- 
ственной жизни на новом месте. Однако желание коллектива 
отдать все силы Родине, над которой нависла смертельная 
опасность, позволило их преодолеть. 

Одновременно с учебной работой в период эвакуации 
в Институте не прекращалась и научная работа. Коллектив 
кафедры турбиностроения еще до войны под руководством 
заслуженного профессора В. М. Маковского спроектиро- 
вал первую в Советском Союзе газовую турбину, экспери- 
ментальный образец которой был изготовлен на Харьковском 
Турбогенераторном заводе. В 1941 г. она была смонтиро- 
вана и испытана на шахте Подземгаза в Горловке. Осенью 
1941 г. турбина вместе с материалами испытания была эва- 
куирована в Красноуфимск. Немедленно же по приезде науч- 
ные сотрудники кафедры взялись за обработку результатов 
испытания. Эта работа была сделана и дала очень ценные 
материалы для развития вопроса о газотурбинных двигате- 
лях. Эта же кафедра широко развернула и успешно про- 
водила начатую в 1941 г. в Харькове работу по проектиро- 
ванию нового двигателя. В области проектирования специаль- 
ного двигателя продолжала также начатую в Харькове работу 
кафедра двигателей внутреннего сгорания. 
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Институтом как в порядке выполнения тематического 
плана научно-исследовательских работ, так и непосредственно 
была оказана большая помощь местным предприятиям. 
Для Красноуфимского ремонтно-механического завода кафед- 
рой металловедения (доц. В. В. Гавранек) был спроекти- 
рован термический цех и оказана практическая помощь в освое- 
нии технологического процесса термообработки спецдеталей. 

Кафедрой технологии машиностроения (зав. кафедрой 
доц. М. Ф. Семко, асс. С. А. Воробьев) был разрабо- 
тан технологический процесс обработки тракторных деталей, 
спроектированы необходимые приспособления, установлен 
потребный режущий и мерительный инструмент. 

Кафедрой технологии металлов (зав. кафедрой доц. 
Е. Ф. Шарапин) был разработан технический проект тер- 
мической печи на дровах с полугазовой топкой, а также про- 
изведен расчет газогенератора. 

Кафедрой физики (доц. М. П. Арбузов) был спроекти- 
рован и изготовлен магнитный дефектоскоп, который позво- 
лил заводу установить массовый контроль качества изделий 
(определение трещин, волосовин). 

Кафедрой двигателей внутреннего сгорания были разрабо- 
таны вопросы предварительной очистки горючего и смазки 
двигателей, спроектирована установка водяного охлаждения 
двигателей в стационарных условиях, проверена динамика 
агрегата дизель-динамо при непосредственном их соединении. 
Этой же кафедрой была оказана помощь городской электро- 
станции по вопросу рационализации работы двигателей и 
газогенераторов. 

Кафедрами Института была оказана техническая помощь 
Также другим местным заводам, МТС и артелям. Механиче- 
ская лаборатория обслуживала местные предприятия испы- 
таниями металлов. 


* 


Освобождение героической Красной Армией родного Харь- 
кова от немецко-фашистских оккупантов вызвало огромный 
патриотический подъем в коллективе студентов, профессорско- 
преподавательского состава, рабочих и служащих Института. 

В феврале Институт возвратился в Харьков и приступил 
к восстановительным работам с первых же дней. Сейчас уже 
много сделано. Введен в строй целый ряд лабораторий, обо- 
рудованы аудитории и некоторые кабинеты, функционирует 
библиотека, насчитывающая свыше 170 тыс. томов, органи- 
зован читальный зал. 


И 


На этой основе успешно восстанавливается учебный про- 
цесс и научно-нсследовательская работа. Полностью выпол- 
нены учебные планы и программы текущего учебного года. 
Широко разворачивается научно-исследовательская работа. 

Коллектив кафедры турбиностросния успешно заканчи- 
вает разработку прсекта нового специального двигателя, 
опытный образец которого по решению СНК СССР должен 
быть построен в текущем году. 

Кафедра двигателей внутреннего сгорания также успешно 
разрабатывает проект нового специального двигателя (зав. 
кафедрой проф. д-р В. Т. Цветков, асс. А. А. Ворон- 
кин и др.), изготовление которого будет начато в теку- 
щем году. Обе эти темы имеют крупное народно-хозяй- 
ственное значение. Объем этих двух работ характеризуется 
суммой затрат в этом году свыше одного миллиона рублей. 

Зав. кафедрой тракторостроения проф. М. И. Медведев 
разрабатывает вопросы быстроходной гусеницы, имеющие 
важнейшее значение в деле создания быстроходных гусенич- 
ных мащин. 

Зав. кафедрой сопротивления материалов проф. В. И. Блох 
разрабатывает вопрос применения функций напряжений в тео- 
рии упругости. Вопросы кручения стержней с поперечным 
сечением, ограниченным З-мя и 4-мя дугами окружностей, и 
изгиба кривых брусьев, разрабатываемые кафедрой, имеют 
практическое значение при расчете на прочность деталей и 
сооружений соответствующих форм. 

Кафедра паровых котлов и теплотехники разрабатывает 
вопрос о рациональном типе шахтно - мельничной топки для 
малых паровых котлов применительно к местным топливам— 
влажным бурым углям и фрезоторфу. 

Кафедра литейного производства (зав. кафедрой проф. 
Е. Е. Фарафонов} разрабатывает вопрос расчета шихты 
в литейном производстве, в увязке его с теоретическими по- 
ложениями, свойствами чугуна и процессом плавки. Эта же ка- 
федра работает над вопросом определения расхода воздуха при 
работе пневматических формовочных машин, имеющим боль- 
шое значение при проектировании и эксплоатации последних. 

Восстанавливая свой Институт, коллектив научных работ- 
ников одновременно проводит большую работу по оказанию 
помощи нашей промышленности. Эта работа началась с пер- 
вых же дней освобождения Харькова от немецких оккупан- 
тов. Так, например, в Институте сразу же был восстановлен 
двигатель РК-30, и первый ток в Харькове для нужд радио 
и телеграфа был дан ХММИ. Через две недели был восста- 
новлен литейный цех учебного завода Института, который 
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дал первое литье в городе и, в частности, отлил недостающие 
детали для турбины первой восстановленной в Харькове 
электростанции ХЭМЗ’а. 

Техническое бюро Института обследовало 16 предприятий 
НКЛП Сталинской, Запорожской, Черниговской и Сумской 
‘областей и дало технические заключения по вопросам их 
восстановления. 

момента реэвакуацин Института с Урала эта работа 
значительно расширилась. Многие кафедры и лаборатории 
оказывают конкретную техническую помощь восстанавливае- 
мым харьковским заводам и предприятиям. 

Так, кафедра литейных машин проводит испытания мар- 
теновских печей с целью улучшения их работы. Эта же кафедра 
разрабатывает проект восстановления литейного цеха ХЭМЗ?а, 
причем проект восстановления первой очереди уже выполнен 
и принят заводом. 

Кафедра технологии машиностроения проводит работу на 
ХТГЗ по сокращению цикла механической обработки дета- 
лей турбины путем совершенствования технологии режущего 
инструмента и режимов резания. 

Кафедра тракторостроения принимает активное участие 
в восстановлении тракторного парка Харьковской области. 
Были сделаны доклады на совешании передовиков сельского 
хозяйства, а также ст. механиков МТС по вопросу качества 
ремонта тракторов. По предложению Харьковского ОблЗО 
написана статья: „В помощь молодому трактористу“. Кафедра, 
по заданию правительства, приняла участие в разработке 
типов тракторов для социалистического земледелия. 

Весьма важным в восстановлении машиностроительного 
производства является вопрос контроля качества металла. 
В настоящее время на заводах имеется большое количество 
металла без соответствующей маркировки. Без контроля его 
качества нельзя определить, для каких целей может быть 
использован тот или иной металл. 

Во многих случаях требуется определить пригодность 
к дальнейшей работе горелого металла. Часто необходимо 
проверить качество металла после той или иной термообра- 
ботки. Весь этот комплекс испытаний металлов проводится 
механической, металлографической и химической лаборато- 
риями Института. Механическая лаборатория за период март — 
июнь провела 5750 испытаний, охватив этой работой все 
важнейшие предприятия города. По заданию этих же пред- 
приятий металлографическая лаборатория (зав. кафедрой проф. 
А. В. Терещенко) провела 372 испытания металлов (на 
твердость, микроструктуру, качество термообработки, устано- 
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вление причин брака, аварий, преждевременного износа 
и др.). 

Большую помощь оказывает Институт в деле восстанов- 
ления заводских лабораторий и подготовки лаборантов для 
механических, металлографических и химических лабораторий. 
При Институте организованы также постояннодействующие 
технические консультации, к участию в которых привлечены 
высококвалифицированные научные работники различных 
областей машиностроения. 

Воодушевленные блестящими победами героической слав- 
ной Красной Армии под водительством нашего великого 
вождя маршала Сталина, научные работники Харьковского 
механико-машиностроительного Института еще больше на- 
прягают свои силы и отдают все свои знания на дело пол- 
ного восстановления своего Института и оказания широкой 
и конкретной помощи восстанавливающейся промышленности. 


ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Дои. А. Л. ВАЙНЕР 


Отечественная война застала коллектив Харьковского элек- 
тротехнического Института в разгаре творческой работы. 

14 профессоров, в числе которых было 2 академика и 
8 докторов наук, 38 доцентов (из них 26 кандидатов наук) 
и 62 других научных работника вели весьма значимые для 
народного хозяйства научные исследования, многие из кото- 
рых близились к концу. 

Особенно большой интерес представляли коллективные 
исследования большой группы учЧевых, связанные с разработ- 
кой для нефтяной промышленности принципиально нового 
весьма многообешщающего типа электрического привода, со- 
вершающего возвратно-поступательное движение (магнитофу- 
гальные машины), разработка новых конструкций высокоча- 
стотных электропечей для плавки металлов, комплексные ис- 
следования по защите электрических установок от воздействия 
молнии и по заземляющшим устройствам. Был закончен уни- 
кальный, крупнейший в СССР генератор молний, дающий 
электрические разряды с напряжением 8,4 млн. вольт. 

С началом войны в 1941 г. научный коллектив Института. 
сразу же включился в дело помоши фронту. 

Проф. д-р О. Б. Брон, ныне инженер - полковник, 
провел в боевых условиях ценнейшие научные работы по 
борьбе с магнитными минами. Работы заслужили высокую 
оценку командования. Проф. О. Б. Брон был награж- 
ден орденом Отечественной Войвы 1-ой степени и медалью 
„За оборону Севастополя“. В этих работах участвовал также 
канд. техн. наук Н. А. Бабаков. 

Имеющая большое оборонное значение работа, связанная 
с исследованием заменителей в стартерах и генераторах, 
была выполнена на № заводе в 1942 г. доц. И. М. Ковту- 
ном. Результаты исследований были реализованы в произ- 
водстве электрооборудования для танков. 

В течение 1941—1942 гг. одним из основных вопросов 
являлось укрепление промышленности тыла за счет исполь- 
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зования эвакуированного оборудования и повышения произ- 
водительности установленного. В этом отношении ценные 
работы были проведены проф. д-ром Р. Л. Ароновым 
и проф. А. Л. Матвеевым. 

При эксплоатации дисковой пилы прокатного стана 750 с 
автоматическим управлением по схеме ХЭМЗ’а выявились 
недочеты, снижающие производительность пилы. Исследова- 
ние вопроса показало, что путем небольших переделок в схеме 
возможно повысить производительность за счет быстрой 
отрегулировки надлежащей скорости подачи. Введение не- 
сложных блокировок позволило исключить ряд комбинаций, 
вызывающих аварии при недосмотрах манипулятора. 

Второй работой, выполненной проф. Р. Л. Ароно- 
вым, являстся анализ схемы гашения поля генераторов. 
При недостатке аппаратуры (аппаратов гашения поля и др.) 
в условиях использования эвакуированного оборудования 
являлось желательным применение схемы Рюденберга гаше- 
ния поля генераторов. Неправильный анализ работы этой 
схемы, данный самим Рюденбергом, оставлял неясным вопрос 
о ее применимости. Анализ процесса гашения поля по этой 
схеме указал на неточности, допущенные Рюденбергом, и 
затруднения, возникающие при применении схемы. 

В годы войны проф. А. Л. Матвеев завершил свои 
многолетние и весьма ценные для народного хозяйства тео- 
ретические и экспериментальные исследования по нормиро- 
ванию электропотребления. 

В основу своего аналитического метода определения удель- 
ного расхода электроэнергии при работе на металлорежущих 
станках проф. А. Л. Матвеев положил работу резания, 
отнесенную на единицу объема металла, снятого режущим 
инструментом. Изучение этого показателя в соответствии 
с установленными для промышленности оптимальными режи- 
мами станочных работ дало возможность установить дина- 
мику объемного энергетического показателя в зависимости от 
качества обрабатываемого металла, вида и основных пара- 
метров обработки. Экспериментальная проверка применимости 
энергетического нормирования по объему снимаемого режу- 
щим инструментом металла, произведенная за годы войны 
в Институте энергетики Академии Наук УССР под руко- 
водством проф. А. Л. Матвеева, получила на ряде 
заводов Урала и Москвы практическое подтверждение зна- 
чения метода и дала возможность сделать ряд обобщений, 
позволяющих отказаться от расчета норм электропотребления 
по отдельным станко-операциям и непосредственно опреде- 
лять интегральную норму расхода электроэнергии по детали 
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и изделию в целом по цеху. Дальнейшая систематизация и 
изучение сбъемного показателя работы резания и средне- 
цеховых коэфициентов потерь электроэнергии в разных про- 
изводствах открывает широкие возможности для перехода 
к еще более упрощенным методам непосредственного уста- 
новления ‘удельных расходов электроэнергии, относимых на 
целые узлы сложных механизмов. 


Комиссия, работавшая при отделе промышленной энерге- 
тики Наркомата Электростанций СССР, решила в основу 
руководящих указаний, обязательных для предприятий металло- 
обрабатывающей промышленности, положить объемный метод 
определения полезной работы резания. 


Кроме того, проф. А. Л. Матвеев провел на Урале, 
‘в Институте энергетики Академии Наук УССР, ряд исследо- 
ваний по вопросам рационализации схем электроснабжения 
промпредприятий, а также в части применения деревокар- 
касных конструкций для сооружения электрических распреде- 
лительных устройств. Эти работы освещены в статье, посвя- 
щенной Институту энергетики Академии Наук УССР. 


В связи с значительным развитием в годы войны энерге- 
тической базы Урала и Сибири возникло много вопросов, 
требовавших своего решения для специфических климатиче- 
ских условий. К числу таких вопросов, связанных с надеж- 
ностью и безопасностью генерации и распределения электро- 
энергии, относится вопрос о заземляющих устройствах 
в глубоко -промерзающих грунтах. 

Электрификация сельского хозяйства Сибири в годы 
войны встретила большие затруднения, обусловленные резким 
дефицитом проводникового материала. В связи с этим зна- 
чительный интерес представляет работа по передаче энергии 
по 22-х кв. линии из города Канска в село Бражное (24 км) 
по схеме 2 провода — земля. В этом случае была сэко- 
номлена '/; проводникового материала и достигнута безава- 
рийная и безопасная работа системы. Для решения этой задачи 
было проведено большое количество экспериментов по частным 
вопросам, относящимся к передаче энергии по этой системе. 

Эти работы оказались весьма актуальными для энергетики 
освобожденных районов. Сейчас ХЭТИ занят разрешением 
комплекса вопросов по передаче энергии по этой схеме 
в системе Харэнерго. 

Вместе с тем в годы войны была закончена обработка 
результатов больших экспериментальных исследований, нача- 
тых еще в 1940 г. доцентами А. Л. Вайнером, А. К. По- 
тужным и С. М. Фертиком и посвященных изучению 
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поведения заземлителей в плохо проводящих грунтах при 
отводе токов молнии. 


Законченные исследования имеют весьма большое прак- 
тическое значение для обеспечения безаварийной работы 
энергосистем. 


В технике сильных токов для выпрямления переменного 
тока, необходимого различным отраслям промышленности 
для электрохимических и электрометаллургических целей, тяги, 
судовых установок, прожекторов находят применение преиму- 
щественно мотор-генераторы и ртутные выпрямители, которые 
обладают значительными эксплоатационными недостатками 
(невысокий коэфициент полезного действия, особенно при 
низких напряжениях, большой вес и объем у мотор-генерато- 
ров, короткий срок службы у стеклянных ртутных выпрями- 
телей). Так, например, в каменноугольной промышленности 
Урала в годы Отечественной войны создалось весьма напря- 
женное положение с обеспечением подземной электровозной 
откатки угля постоянным током. Применявшиеся для этой 
цели остродефицитные стеклянные ртутные выпрямители 
обладали небольшим сроком службы (всего 1000—2000 часов) 
и быстро выходили из строя. 

Доценты М. М. Таращанский и С. М. Фертик, про- 
должая многолетние работы покойного академика В. М. Хру- 
щева, разработали и построили новый оригинальный тип 
выпрямляющего устройства, так называемый, механический 
выпрямитель. Был построен опытный образец выпрямителя 
на 100 А и 300 вольт, после чего был изготовлен промыш- 
ленный образец выпрямителя, который сейчас устанавливастся 
на одной из шахт Урала для пробной эксплоатации. 

Проведенные расчетные и экспериментальные работы 
показали, что новый тип выпрямителя обладает малым весом, 
очень высоким коэфициентом полезного действия и пракги- 
чески неограниченным сроком службы. Разработанная кон- 
струкция проста в производстве и, как показал опыт, легко 
может быть изготовлена на неспсциализированном предприя- 
тии (рудоремонтный завод). В настоящее время производится 
подготовка к серийному выпуску механических выпрямителей 
для угольной промышленности. Начата также разработка 
более мощных моделей для других областей промышленности. 

Значительное число научно-псдагогических работников 
ХЭТИ, являющихся высококвалифицированными специалистами 
в различных областях электротехники, в годы эвакуации 
работали в промышленности, оказывая помощь нашим заво- 
дам, перенесенным в восточные районы страны. 
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Некоторые научно-педагогические работники Института 
в годы эвакуации работали непосредственно во ВТУЗ’ах, по- 
могая выпуску квалифицированных инженеров. Это — проф. 
А. А. Скоромохов, проф. д-р Я. Л. Геронимус, 
проф. д-р В. Н. Кияница и другие. 


Ез 


Устремления коллектива Института направлены на разре- 
шение неотложных вопросов восстановления энергетики Харь- 
кова и Украины, на конкретную помощь электротехническим 
предприятиям. Существенными в этом смысле являются на- 
чатые уже в Институте для ХЭМЗ’а работы по подбору 
заменителей в электроаппаратах и по исследованию контак- 
торов постоянного тока. В равной мере многообещающими 
являются ведущиеся в Институте исследования комплекса 
вопросов, связанных с передачей энергии по схеме, исполь- 
зующей землю в качестве обратного провода, работы по 
выпуску механических выпрямителей и другие. 

Все больше и действенней становится научно-исследова- 
тельская работа Харьковского электротехнического Института. 
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ХАРЬКОВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ имени С. М. КИРОВА 


Член-корреспондент Академии Наук УССР, проф. С. С. УРАЗОВСКИЙ 


Харьковский химико-технологический Институт имени С. М. 
Кирова, эвакуированный в г. Чирчик, Ташкентской области, 
желая помочь своей Родине быстрее разгромить врага, во 
время эвакуации работал, не покладая рук. 

За два года Институт вырос от десятка студентов до 
400 человек к моменту реэвакуации. Он подготовил и выпу- 
стил более ста высококвалифицированных инженеров химиков- 
технологов, которые уже работают на заводах оборонной 
химической промышленности. За это же время в Институте 
проведено 12 защит диссертаций на соискание ученой сте- 
пени, из них 4 на степень доктора наук. 

Однако, работа по подготовке кадров не исчерпывает 
деятельности Института. Коллектив Института одновременно 
выполнял и научно-исследовательскую работу, направленную, 
главным образом, ва подъем промышленности Узбекистана. 

Научно-исследовательская работа в Институте развивалась 
в основном в следующих направлениях*): 

1) Исследование местных сырьевых ресурсов с целью 
использования их для орзанизации новых химических про- 
изводств; 

2) Разработка новых методов химической технолозии 
и получения новых видов оборонной продукции; 

8) Интенсификация и рационализация существующих 
оборонных производств. 

Важнейшие из проведенных работ в основном базирова- 
лись на Электро-химическом комбинате имени Сталина и дру- 
гих промышленных иредприятиях Узбекистана. В результате 
этих работ кафедры достигли значительного эффекта. 

Кафедра технологии неорганических веществ под руковод- 
ством доц. В. И. Атрощшенко провела большую работу по 

*) Работы Института за годы Отечественной войны (1941 — 1944 гг.) 
издаются вн сборнике „Груды Харьковского химико - технологического 
Института“, вып. 4 
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интенсификации производства одного из оборонных продуктов 
на Чирчикском электро-химическом комбинате имени Сталина. 
В результате внедрения этой работы достигнуто увеличение 
производительности цеха на 20%, снижен расход электро- 
энергин на 20% и получена годовая экономияв 1,5 млн. рублей. 

Под руководством доц. А. Н. Цейтлина при участии 
дои. М. Ю. Дронника выполнен проект нового. цеха для 
производства одного из важнейших химических продуктов. 

Кафедра технологии пирогенных процессов под руковод- 
ством доц. К. А. Белова и проф. Г. И. Дешалита, по 
заданию Совнаркома Узбекской ССР, провела работу по 
коксованию и полукоксованию углей Средней Азии. Уста- 
новлено, что при полукоксовании восточно-ферганских углей 
(Кок-Янгак) можно получить фенолы, вполне пригодные для 
производства пластмасс. Выход этих фенолов, примерно, в 
20 раз превышает выход аналогичных фенолов, получаемых 
при коксовании углей других месторождений. На ряду с фе- 
нолами получается также большое количество бензина, керо- 
сина и других ценных продуктов. Результаты этой работы 
использованы для строительства установки по полукоксованию 
углей в Кок-Янгаке. Кроме того, кафедрой разработан вопрос 
по подбору углей для получения металлургического кокса для 
строющегося в Узбекистане металлургического комбината. 

Кафедрой общей химической технологии под руководством 
проф. М. И. Некрича проведена работа по исследованию 
местных сульфатов с целью использования их для производ- 
ства щелочей. В результате этого исследования была разра- 
ботана схема производства соды, и при участии кафедры 
была спроектирована заводская установка, которая построена 
в г. Фергане. Кафедра принимала также участие в пуске 
и налаживании этой работы. 

Кафедрой технологии органических красителей, под руко- 
водством члена-корреспондента Академии Наук УССР, проф. 
П. П. Карпухина, выполнена работа по синтезу неозона— 
одного из важнейших продуктов для резиновой промышлен- 
ности (антистаритель каучука). Производство его передано 
заводу „Электрокабель“. Этой же кафедрой разработан новый 
метод дубления кожи, который дает возможность получить 
высококачественную продукцию без применения дефицитных 
материалов. Этот метод уже испытан и используется местной 
промышленностью г. Чирчика, а в настоящее время внед- 
ряется на Харьковском кожевенном заводе. 

Кафедра технологии жиров под руководством проф. Г. Л. 

хновского и проф. Б. Н. Тютюнникова выполнила 
работу по получению олифы из хлопкового масла. До сих 
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пор олифа готовилась только из льняного масла. Бурное 
строительство в Узбекистане требует больших количеств 
олифы, поэтому получение ее из местного сырья (хлопкового 
масла) является большой заслугой кафедры. 

Проф. Б. Н. Тютюнников оказал большую техниче- 
скую помощь мыловаренным заводам Узбекистана. Он пред- 
ложил метод производства мыла из отходов местной жировой 
промышленности. Этот метод внедрен на Ката-Курганском 
и Чимкентском мыловаренных заводах. 


Кафедра технологии электро-химических производств под 
руководством проф. А. Н. Сысоева на Чирчикском электро- 
химическом комбинате имени Сталина наладила производство 
карбида кальция. Выполнен технический проект установки 
для получения минеральной шерсти—необходимого тепло- 
изоляционного материала для ряда промышленных пред- 
приятий Узбекистана. Проф. А. Н. Сысоев разработал 
Также метод получения фосфора из местных фосфоритов. 

Кафедра технологии силикатов провела работу по замене 
остродефицитных огнеупорных материалов материалами из 
местного сырья. 


По заданию правительства Узбекистана, член-корреспондент 
Акадсмии Наук УССР, проф. С. С. Уразовский и проф. 
Б. Н. Тютюнников провели работу по изысканию эффек- 
тивных химических «средств борьбы с червецом Комстока, 
являющимся одним из опаснейших сельскохозяйственных вре- 
дителей. Приготовленный ими препарат специальной комис- 
сией был признан наиболее эффективным из всех других 
препаратов. 

Коллектив работников научно-экспериментального произ- 
водства Института также провел ряд ценных работ для обо- 
ронной промышленности. Из них наиболее важной является 
получение трехокиси вольфрама. За 1942—1943 гг. было вы- 
работано на М заводе свыше 600 кг чистого продукта, крайне 
необходимого для производства быстрорежущих сталей. На 
основе разработанной коллективом НЭПР”а (под руководством 
инж. И. Г. Резникова) методики был выполнен комплекс- 
ный проект комбината твердых режущих сплавов для М завода. 

Научные работники Института вместе с химиками ЧЭХК, 
под руководством Химического Общества имени Д. И. Мен- 
делеева, возглавляемого проф. Н. А. Валяшко, провели 
большую работу по созданию плана развития химической 
промышленности Узбекистана на базе использования элек- 
троэнергии Фархадской и др. электростанций республики. 
Разработан также конкретный план развития промышленности 
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минеральных удобрений в Узбекистане. Этот план уже при- 

нят правительством и будет реализован в 1944 г. 
Правительство УзССР, оценив работу Института, награди \о 

17 чел. ведущих специалистов грамотами Верховного Совета 


УзССР. 


* * 
% 


Недавно вернувшись из глубокого тыла, коллектив ученых 
Харьковского химико-технологического Института возобновил 
свой творческий труд на родной освобожденной земле. 

Первые дни прошли в горячем неутомимом порыве перво- 
очередных восстановительных работ в Институте. Полуразру- 
шенные, расхищенные немецкими варварами лаборатории, 
кабинеты, библиотека в невиданно короткий срок были при- 
ведены в относительный порядок, позволивший развернуть 
учебный процесс— кропотливую, повседневную работу ВУЗ’а— 
подготовку новых, крайне нужных квалифицированных кадров. 

Сотни юношей и девушек оживили мрачные и опустевшие 
за годы оккупации стены Института, влили в них традицион- 
‚ный дух советской молодежи, не знающей преград в своем 
неутомимом стремлении к учебе. 

В настоящие дни Институт дает стране очередной отряд 
выпускников— около 50 высококвалифицированных инженеров- 
технологов для химической промышленности. Это пополне- 
ние, однако, далеко недостаточно. Для восстановительных 
работ промышленности Юга и всей Украины крайне нужны 
также сотни и тысячи специалистов средней квалификации. 
Их необходимо дать в самый короткий срок. 

Недавно при Институте произведен выпуск краткосрочных 
курсов подготовки мастеров и других ведущих специальностей 
промышленности строительных материалов. Начата также ра- 
бота по организации курсов лаборантов для коксохимической 
и основной химической промышленности. 

Другие, не менее важные задачи стоят перед учеными 
нашего Института в области научной и технической помощи 
промышленным предприятиям Харькова и Донбасса. 

В небывало короткий срок коллектив кафедры технологии 
силикатов выполнил проект строительства стекольного завода 
в г. Артемовске. Менее чем за месяц был закончен проект 
стекольного завода в г. Ахтырке. Тем же коллективом успешно 
ведутся работы по получению опоковых цементов из опок 
харьковского месторождения. Полученные уже результаты 
вселяют уверенность в том, что в ближайшее время город 


23 


получит столь необходимый строительный материал — цемент 
на базе местного сырья. 

Большая работа проводится при участии членов кафедры 
общей химической технологии на Харьковской опытной стан- 
ции глубокого охлаждения по восстановлению кислородного 
цеха. Отсутствие местных источников кислорода, крайне не- 
обходимого для сварочных работ в промышленном строитель- 
стве, придает этой работе особую актуальность. 


Существенную помощь оказывает кафедра технологии 
жиров харьковской мыловаренной промышленности. Под ру- 
ководством профессоров этой кафедры: 1) восстановлен цех 
стиральных порошков на 3-м гос. мылзаводе, 2) построен 
цех туалетного мыла на 1-м гос. мылзаводе, 3) в центральной 
лаборатории Укррасжирмасло изготовляются специальные 
мыла для целей дезинфекции и борьбы с накожными заболе- 
ваниями. 


Конкретную техническую и научно-консультационную по- 
мощь оказывают ученые и других кафедр различным пред- 
приятиям города. Плодотворная деловая связь налажена также 
с некоторыми химическими заводами Донбасса, куда были 
посланы около 50 будущих инженеров-химиков на преддиплом: 
ную практику. 

Следует еще упомянуть о той огромной, на первый взгляд 
незаметной, но весьма нужной работе по анализу и контролю 
производства, которую выполнили и продолжают выполнять 
по заказу промышленных предприятий наши лаборатории. 

Буквально с первого же дня освобождения города от не- 
мецких оккупантов в лаборатории аналитической химии зате- 
плилась жизнь. В тяжелых примитивных условиях, на случайно 
уцелевшем оборудовании, зачастую прибегая к приемам вре- 
мен Михаила Ломоносова, налаживали свою работу наши 
аналитики, —сначала по обслуживанию проходящих воинских 
частей, Управления НКВД, штаба МПВО, а затем, с возро- 
ждением городского хозяйства, по обслуживанию различных 
промышленных и хозяйственных предприятий города. 

Представители многих десятков организаций побывали в ла 
бораториях аналитической химии Харьковского химико - техно- 
логического Института: ХЭМЗ, ХТГЗ, ХПРЗ, ХТЗ, завода 
им. Шевченко, Кожзавода, АТС, колхоза „Червоный шлях“, 
Упр. ЮЖД и многих других—и все они получили ответы на 
волнующие их вопросы. Сотни анализов сплавов черных и 
цветных металлов, химикатов, ядохимикатов, инсектофунги- 
сидов, угля, специальных веществ и др. выполнены и про- 
должают выполняться в нашем Институте по заданиям воз- 
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рождающихся предприятий города. Это—ценный вклад в ра- 
боту по восстановлению промышленности нашего города. 

Профессора, научные работники и весь коллектив Инсти- 
тута, вернувшись в свой родной Харьков, принимают самое 
активное участие в восстановлении промышленности Харькова 
и Донбасса, отдают все свои силы, знание и опыт, чтобы 
в наиболее короткий срок ликвидировать варварское наследие 
фашизма и построить новую счастливую жизнь на родной 
земле. 

Конкретные насущные нужды города. промышленности 
стоят у нас перед глазами—зияющими руинами призывают 
к действию. 

Огромные опустошения, политые кровью нашего народа, 
несравненного в борьбе, с несгибаемой волей к победе, раз- 
жигают в наших сердцах огромную, страстную жажду к новым 
плодотворным исканиям, самым смелым дерзаниям в науке — 
на благо народа-победителя. 


ХАРЬКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ НАРКОМСТРОЯ 


Проф. д-р Я. В. СТОЛЯРОВ 


Инженерно-строительный Институт Наркомстроя является 
самым молодым из харьковских ВУЗ’ов. Он организовался 
уже после освобождения Харькова от немецких оккупантов, 
в октябре 1943 года. 

Несмотря на все трудности организационного периода, 
отсутствие оборудованного помещения, лабораторий и каби- 
нетов, научный коллектив Института, воодушевленный при- 
зывом нашего Вождя в короткий срок ликвидировать послед- 
ствия хозяйничания немцев, горячо принялся за научную ра- 
боту, поставив основной своей задачей — теснее связать эту 
работу с восстановительным строительством. 

Ряд высококвалифицированных еотрудников Института уже 
на другой день после взятия Харькова войсками Красной 
Армии непосредственно включился в восстановительную ра- 
боту, оказывая правительственным, партийным и городским 
организациям конкретную помощь в разрешении трудных 
вопросов, связанных с восстановлением городского хозяйства. 
Отсюда частично возникли и научные темы, принятые потом 
кафедрами Института для дальнейшей разработки. 

В одной из первоочередных задач города— временном вос- 
становлении харьковских магистральных мостов— деятельное 
Участие приняли проф. д-р Я. В. Столяров, проф. д-р 
Ф. А. Беляков, доц. Н. Ф. Давыдов и М. Т. Беседин. 
Необходимость кратчайших сроков восстановления и макси- 
мального использования материалов, оставшихся от разруше- 
ния мостов, потребовали применения новых конструктивных 
решений, необычных в практике мостостроения и потому 
требующих научных обоснований. Институт и теперь продол- 
жает эту работу, принимая участие уже в капитальном вос- 
становлении харьковских мостов. 

В сентябре месяце 1943 г. встал серьезный вопрос о мон- 
Таже турбогенератора. Трудность быстрого решения этой 
задачи состояла в отсутствии пригодного фундамента под 
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этот агрегат. Бригада научных работников, в составе 
проф. Столярова и доц. Давыдова и Беседина, 
разрешила эту задачу путем использования двух существо- 
вавших фундаментов на электростанции ХЭМЗ под агрегаты 
малой мощности; разработала проект объединения этих 
фундаментов в одну монолитную конструкцию, удовлетво- 
ряющую динамическим условиям работы монтируемого турбо- 
генератора, и тем позволила строителям уложиться в весьма 
сжатые сроки, назначенные для пуска первой турбины вос- 
станавливаемого энергетического хозяйства Харькова. 

Несколько позже на той же электростанции возникли 
серьезные опасения за прочность фундамента под турбогене- 
ратор ввиду появления в бетоне трещин от вибраций рабо- 
тающего агрегата. Проф. Столяровым и доц. Давы- 
довым был предложен метод восстановления нарушенной 
монолитности фундамента путем инъекции трещин цементным 
раствором. Особенность использования этого известного, но 
редко применяемого, метода заключалась в том, что работа 
по его осуществлению была проведена без остановки турбины. 
Работа производилась под наблюдением асп. Максимова 
и дала вполне положительный результат. Основываясь на 
этом опыте, кафедра железобетонных конструкций взяла на 
себя обязательство к годовщине освобождения Харькова раз- 
работать специальную инструкцию по применению инъекции, 
так как этот прием должен найти сейчас широкое расиро- 
странение в восстановительном строительстве. Инструкция 
уже изготовлена. 

Учитывая огромную важность вопросов, связанных с уст- 
ройством оснований и фундаментов в условиях отсутствия 
надлежащих лабораторий, кафедра оснований и фундаментов 
Института под руководством проф. д-ра Ф. А. Белякова 
разрабатывает упрощенные методы и приборы для исследо- 
вания грунтов. В частности, проф. Беляковым предложена 
оригинальная конструкция маяка, позволяющая регистрировать 
деформации сооружений, происходящие от осадки фундаментов 
и от других причин. Первые образцы маяка уже изготовлены 
и направлены на восстановительные стройки Донбасса. 
Проф. Беляковым разработана далее тема: „Заглубление 
фундаментов в естественных грунтах, покрытых насыпями“. 
Учитывая в количественных показателях влияние насыпей 
над естественным основанием, авторы темы разработали 
предложения по корректировке нормативных требований в 
сторону уменьшения глубины фундаментов в грунтах под 
насыпями, что влечет за собой в соответствующих случаях 
ускорение и удешевление строительства. 
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Кафедра водоснабжения, руководимая проф. д-ром Н. Г. Ма- 
лишевским, приняла живое участие в вопросах восстано- 
вления водопроводного хозяйства города и одновременно про- 
водила научную работу. Еще в 1925 г. проф. Малишевским 
был предложен способ парных откачек воды из бурозых 
скважин, который с тех пор применялся разведочными пар- 
тиями в долине р. С. Донца, в Азербейджане и в других 
местах. Критический обзор этих опытов и составление инструк- 
ции для правильного применения способа парных откачек 
явились содержанием теперешней научной работы проф. Ма- 
лишевского. 

Доц. этой кафедры Г. Е. Крушель оказал помощь 
г. Полтаве в частичном восстановлении разрушенного немцами 
городского водопровода. Вместе с тем им разработана схема 
полного восстановленияводопровода до его довоенной мощно- 
сти. Особо следует отметить работу доц. Крушель на тему: 
„Прогары фурм доменных печей и способы их предотвраще- 
ния“. В этой работе дано теплотехническое объяснение причин 
прогара фурм и выявлено влияние охлаждающей воды как 
со стороны ее качества, так и распределения по телу фурмы. 
На основании этих данных разработана рациональная схема 
охлаждения доменных фурм, обеспечивающая более длитель- 
ный срок их службы. 

В связи с производящимися работами по перепланировке 
и восстановлению Харькова руководитель кафедры канализа- 
ции проф. д-р Д. С. Черкес поднял ряд весьма важных 
и актуальных для города вопросов: о необходимости в крат- 
чайший срок восстановить утерянную документацию по под- 
земному хозяйству; о своевременности устройства мусоро- 
сожигательных станций; о расширении явно недостаточной 
сети ливневых водостоков; об устройстве специальных запруд 
нар. Лопани и р. Харьков выше города для накопления вешних 
и ливневых вод. Эта работа проф. Черкеса оформлена 
в виде статьи для сборника трудов Института. 

Сотрудник кафедры теплоснабжения и вентиляции 
доц. Б. Н. Лобаев разработал проект „огневого безметаль- 
ного калорифера“ своей системы. Калорифер выполняется 
из кирпича, имеет небольшие габариты и высокий коэфициент 
полезного действия. В условиях восстановительного периода 
применение таких калориферов в промышленности и в граж- 
данских сооружениях имеет важное народно-хозяйственное 
значение, так как позволяет сохранить значительное коли- 
чество металла для других целей. 

Сотрудники архитектурного факультета Института прини- 
мают широкое участие в разрешении больших задач по пере- 


28 


планировке города и реконструкции пострадавших зданий. 
Следует отметить инициатизную работу доц. Института 
Д.Р. Торубарова по архитектурной реконструкции од- 
ного из лучших зданий нашего города, а именно; здания 
штаба Харьковского Военного Округа, построени: го в 1898 г. 
по проекту академика Бекетова для судебных установлений 
и сильно пострадавшего во время немецкой оккупации, 

Из работ, ориентированных в помощь восстановитель- 
ному строительству, следует отметить, во-первых, статью 
доц. А. Д. Матвиенко — „Сырьевые ресурсы и местные 
строительные материалы г. Харькова и Харьковской области“, 
в которой автор, используя произведенные ранее Госу дарст- 
венным Университетом геологические изыскания, напоминает 
строителям об имеющихся в Харьковской области естествен- 
ных стройматериалах, рассматривает простейшие приемы 
изготовления стройматериалов из местного сырья, а также 
простые методы испытания их пригодности для строитель- 
ства; во-вторых, диссертационную работу ст. научн. сотр. 
И. П. Ковтуна — „Изделия из пробужденного бетона“, 
в которой рассматриваются шлаки передельного чугуна на за- 
воде в Сталино и шлаки литейного чугуна Криворожского 
завода, как основа для`‘пробужденного бетона; эксперименты 
автора показали, что прочность такого бетона соответствует 
марке 170 к:/см* и он с успехом может быть применяем для 
изготовления строительных деталей. 

Кафедры теоретических дисциплин также выполняют ряд 
научных работ общетсоретического характера. Сюда относятся: 
докторская диссертация и. о. проф. Т. П. Тищенко — 
„Метод учета влияния динамичности на конструкции“; работа 
проф. П. А. Соловьева — „Наименьшая конвексная 0обо- 
лочка двух овалов“, представляющая теоретическую разработку 
одной из экстремальных проблем теории конвексных тел; 
кандидатская диссертация асс. О. А. Березовой — „Геомет- 
рические вероятности и средние значения интегралов в инте- 
гральной геометрии“; работа проф. С. И. Лукьянченко— 
„Новая интерпретация пространственно-времеинных соотноше- 
ний специальной тсории относительности“; кандидатская дис- 
сертация доц. Т. И. Куцина — „Сравнение выгодности гра- 
фических методов по определению истинных геометрических 
величин элементов архитектурного сооружения“; наконец, 
сборник задач по теоретической механике, составленный 
сотрудниками кафедры механики под руководством проф. Со- 
ловьева. 
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В конце марта текущего года при Институте был орга- 
низован научно-производственный отдел (НПО), который 
поставил своей главной задачей — путем научной работы, 
проводимой сотрудниками кафедр Института, оказывать непо- 
средственную и конкретную помощь восстановительному 
строительству. За истекшие четыре месяца имеются уже 
ощутительные результаты этой работы. 

Разработан проект восстановления Нетеченского моста, 
получившего в результате взрыва весьма значительные пов- 
реждения железобетонных конструкций. Предположенное 
вначале временнос восстановление моста после тщательных 
исследований, проведенных НПО, было заменено решеннем 
о капитальном восстановлении. Проект предусматривает реста- 
врацию моста в его прежнем виде с полным использованием 
сохранившихся элементов путем применения метода инъекции. 

Разработано оригинальное решение для устоев восстана- 
вливаемого Корсиковского путепровода с применением арми- 
рованных конструкций, что дало возможность, по сравнению 
с обычными решениями, уменьшить вдвое объем работ и при- 
менить исключительно местные материалы. 

На заводе „Свет Шахтера“ НПО дал весьма простое 
решение по глубинному уплотнению основания под фундамент 
для дизеля взамен обычно применяемого в таких случаях 
свайного основания; в конструкцию самого фундамента были 
внсссны изменения, уменьшившис расход железобетона. 

На заводе „Серп и Молот“ в двух цехах, пострадавших от 
взрыва и пожара, перерасчет обвязочных балок и фундаментов, 
произведенный НПО на основе новейших воззрений, дал воз- 
можность обойтись минимальным усилением опор с прежними 
фундаментами, несмотря на существенное увеличение нагрузок. 

На Харьковском велозаводе, в здании главного корпуса, 
исследования НПО дали возможность найти простое реше- 
нис для восстановления деревянного перекрытия площадью 
в 10000 м*, находившегося в угрожающем состоянии. 

Кроме указанных сооружений, НПО оказал техническую 
помощь путем ответственных экспертиз, консультаций и об- 
следований ряду других предприятий и организаций, как: 
фабрика „Текстильткань“, завод „Красный Октябрь“, библио- 
тека им. Короленко, Управление по эксплоатации домов 
облисполкома, Управление водопровода и т. д. За предслами 
Харькова НПО обследовал и дал решение по восстановлению 
дробильно-сортировочной фабрики Еленовского рудоуправле- 
ния в Донбассе, шести шахт Криворожского бассейна, несколь- 
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ких мельничных зданий Харьковской области и др. Общее 
количество объектов, по которым НПО уже оказал научную 
помощь, достигает 50. На очереди большие работы по 
восстановлению Купеческого и Основянского мостов, цехов 
ХЭМЗ и ХТЗ. 

В выполнении перечисленных работ принимали непосред- 
ственное участие: начальник НПО, доц. Школьный, до- 
центы Попович и Давыдов, проф. Столяров и проф. 
Беляков, доц. Лукин, Беседин, асп. Стороженко, 
инж. Алутин, Иванченко, архитекторы Пузакова, 
Томаревская. 

В заключение необходимо отметить, что НПО совместно 
с кафедрой железобетонных конструкций разрабатывает сей- 
час две научно-исследовательские темы, имеющие серьезное 
значение для восстановительного строительства, а именно: 
„Замена в гражданском строительстве деревянных и металли- 
ческих балок предварительно напряженными железобетонными 
балками“ и „Установление критериев для определения несу- 
щей способности поврежденных железобетонных конструкций 
в каркасных ссоружениях и мероприятия по их восстано- 
влению“. Обе темы являются развитием научных исследова- 
ний, проводившихся кафедрой железобетонных конструкций 
сще в довоенное время. 
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ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 


Инженер В. Г. ПОПОВ 


В течение непродолжительного времени пребывания Инсти- 
тута на Кавказе — примерно около 10-ти месяцев, где в основ- 
ном находилась группа архитекторов гражданского и парко- 
вого строительства, коллективом Института под руководством 
д-ра с.-х. наук, проф. А. И. Колесникова наряду с изучением 
флоры Кавказа и использования ее для паркового строитель- 
ства, было проведено исследование дикорастущих лекарствен- 
ных растений на Черноморском побережьи Краснодарского 
края, с целью определения мест и условий произрастания их, 
ориентировочных запасов, а также лучшего по местным усло- 
виям времени и способов сбора и заготовки лекарственного ра- 
стительного сырья, имеющего весьма важное значение и для 
фронта и для тыла. Проведенное обследование выявило много 
нового и является реальной базой для организации промышлен- 
ных заготовок лекарственных растений в указанном районе. Ра- 
бота проф. Колесникова—„Общая характеристика распро- 
странения главнейших лекарственных растений на территории 
Сочи — Адлерского района“ — издана в 1943 г. И. о. доц. 
Г. П. Божко разработал аппарат для обогрева в походных 
условиях отдельных -бойцов, вынужденных оставаться длитель- 
ное время на воздухе в условиях низкой температуры. Уст- 
ройство это имеет большие преимущества в отношении веса, 
удобства переноски и транспортировки, а также использования 
древесного угля—легкого топлива, удобомаскируемого (не 
дает дыма). 

За время пребывания Института в г. Фрунзе коллективом 
его был выполнен ряд научно-исследовательских работ для 
разрешения проблем, вызванных условиями военного времени 
и военных потребностей страны. 

Проф. д-р С. Г. Весссльман провел тщательное и глу- 
бокое изучение угольных богатств Средней Азии как в 01- 
ношении их качествсиного распределения, так и в отношении 
залегания, удобства и экономичности разработок, а также 
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примерных запасов. Вторая работа проф. Вессельмана — 
„Газификация населенных пунктов СССР в послевоенный 
период“ намечает ряд целесообразных очередей газоснабже- 
ния, дает теоретическое и экономическое обоснование широ- 
кой газификации городов и определяет пути дальнейшего 
развития газификации в СССР. 

Проф. Я. А. Штейнберг, в связи с острым дефицитом 
дерева в Киргизской ССР и необходимостью развертывания 
жилищного рабочего строительства, разработал конструкцию 
сборно-разборного дома из металлической высечки (отбросы 
патронного производства), сводящей необходимость примене- 
ния дерева до крайне незначительных размеров. По проекту 
проф. Штейнберга в г. Фрунзе было проведено опытное 
строительство ряда домов, давшее исключительно благо- 
приятные результаты. Кроме того, проф. Штейнбергом 
был разработан большой проект дворца культуры и отдыха 
для г. Фрунзе с 3З-мя зрительными залами, библиотекой, 
физкультурным и прочими учреждениями, с национальными 
чайханами на внутренних двориках, с бассейнами и тенистыми 
деревьями. Особенностью этого проекта является то, что 
осуществление его возможно производить очередями. 

Инж. В. Г. Поповым проведена работа по изучению 
различных видов общественного городского транспорта и пред- 
ложено решение по Выбору различных комбинаций отдельных 
видов транспорта в крупных новых и реконструируемых 
городах. Распределение роли между отдельными видами транс- 
порта в общем объеме пассажироперевозок в городе произ- 
водится автором по 2-м методам — на основе провозной спо- 
собности отдельных видов транспорта при одновременном 
определении пасажиропотоков по отдельным магистралям 
и направлениям, а также исходя из экономической целесооб- 
разности комбинирования, определяемой минимумом общих 
эксплоатационных расходов всех видов транспорта в городе. 
Этот вопрос приобретает особую актуальность в городах, 
подвергшихся фашистской оккупации и значительным разру- 
шениям. 

Проф. д-р Р. И. Гарбер выполнил большую научно- 
исследовательскую работу по изучению прочности и пласти- 
ческих свойств материалов, которая упирается в проблему 
пластичности кристаллов. Работа проф. Гарбера— „Меха- 
низм двойникования кристаллов кальцита при пластической 
деформации“ — установила нозое явление— образование упругих 
двойников, а также то обстоятельство, что двойникование 
может возникнуть лишь в малой области, где создаются 
чрезвычайно высокие напряжения, а затем зародившийся 
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двойник разрастается, увсличиваясь по мере распространения 
пластической деформации в кристалле: В результате исследо- 
вания высказано новое положение о том, что процесс двой- 
никования подобен процессу рекристаллизации. Вторая ра- 
бота проф. Гарбера относится к установлению и внедрению 
рентгено-графического метода исследования кремнистой ла- 
туни, обладающей высокими механическими и антикоррозий- 
ными свойствами, что делает ее одним из ценнейших мате- 
риалов для воснных потребностей. Третья работа проф. Гар- 
бера—„Применение коэрцитометра“ для сортировки углеро- 
дистых сталей имеет важное значение в производстве, как 
экспрессный метод определения качеств стали. Опыт при- 
менения этого метода в условиях механического цеха дал 
весьма положительный результат. 

Проф. д-р Д. С. Черкес совместно с доц. М. Г. Папн- 
ным провел большое исследование — „Работа харьковской 
канализации в периоды длительного прекращения подачи 
воды из городского водопровода“. Результаты этого иссле- 
дования внесут новые коррективы в нормы, принятые для 
проектирования канализационной сети. 

Проф. д-р Н. Г. Малишевский провел изучение 
режима подземных вод в г. Харькове в условиях почти пол- 
ного прекращения работы водопровода, что дает возможность 
сделать выводы как о связи между разными горизонтами 
подземных вод, так и о мощности их. Кроме того, проф. Малн- 
шевский разработал проект правил проектирования водо- 
приемников из открытых водоемов, значительно упрощающий 
работу по проектированию такого рода сооружений. 

Проф. М. И. Казас разработал тему: „Современные ме- 
тоды утилизации метанового газа очистных канализационных 
станций“. Работа: эта в условиях необходимой экономии топ- 
лива представляет большой интерес, так как теоретически 
и практически решает вопрос об использовании метанового 
газа как в естественном, так и сжиженном виде, в частности, 
в качестве горючего для автомобильного городского парка. 

Проф. П. К. Черны ш ов закончил работу: „Об основных 
взаимоотношениях между конструкцией и художественной фор- 
мой в архитектуре зданий“. Работа представляет собой кри- 
тический обзор основных памятников архитектуры и архитек- 
турных направлений под углом зрения взаимоотношений между 
конструктивными и художественными формами; в ней наме- 
чен также путь дальнейшего развития архитектуры в условиях 
современного уровня технических наук. 

Доц. Н. П. Винокуров в целях упрощения строительства 
крупноблочных зданий, для возведения которых требовалось 
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ранее применение сложных механизмов — башенных кранов, 
разработал вопрос о возможности более широкого внедрения 
блочного строительства в практику возведения гражданских 
зданий скоростными методами путем уменьшения веса отдель- 
ных блоков, что в свою очередь дает возможность применения 
для сборки зданий более простых и дешевых монтажных ме- 
ханизмов. Работа эта— „Пути развития скоростного крупно- 
блочного строительства гражданских зданий“ —полностью за- 
кончена. 

Доц. Е. А. Лымарь закончил большую работу: „Интерьер 
помещений железнодорожных вокзалов“. В этой работе собран 
богатейший и критически обработанный ‘материал по внутрсн- 
ней отделке вокзалов всего мира, что определяет ее большую 
ценность для проектирования вокзалов. 

Доц. В. И. Пушкарев выполнил целый ряд высоко- 
художественных акварелей, фиксирующих с протокольной точ-, 
ностью разрушение лучших зданий г. Харькова. Работа эта 
предназначается в фонды музеев „Отечественной войны“ 
г. Москвы и г. Харькова. 

И. о. доц. А. Ф. Михайлик произвел углубленное изу- 
чение истории развития г. Харькова, его планировки и за- 
стройки. Работа эта имеет большое значение в отношенви 
правильного направления дальнейшего развития, реконструк- 
ции и перепланировки города; она одобрена всей архитектур- 
ной общественностью г. Харькова. 

Канд. эконом. наук, доц. М. А. Усык разработал тему: 
„Воспроизводство жилого фонда СССР“. Тема является его 
докторской диссертацией. 

Научно - производственным отделом Института за год, 
протекший с момента освобождения г. Харькова от оккупа- 
ции, проведена также большая работа по обследованию ряда 
разрушенных объектов, с целью определения возможной на- 
грузки на пострадавшие конструкции и установления методов 
восстановления сильно деформированных элементов; были про- 
ведены опыты кладки на суррогатных растворах; разработаны 
методы восстановления отдельных сооружений, как-то: нагор- 
ной АТС, центральной АТС, главного водохранилиша харь- 
ковского водопровода, центрального почтамта, привокзаль- 
ного почтамта, банно-прачечного комбината, лермонтовской 
бани, штаба ХВО и др. зданий, требовавших особых мето- 
дов, из-за сложности повреждений и ответственности соору- 
жений. Все восстановительные работы проходили под непо- 
средственным руководством, контролем, консультацией и на- 
слюдением работников научно - производственного отдела 
Института. 
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УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 
Проф. В. Г. СОБОЛЕВ 


Украинский Институт коммунальной гигиены в период 
своей 12-летней деятельности был тесно связан с санитарными 
и коммунальными организациями Украины частично и всего 
Советского Союза. Он разрабатывал проблемы, требуемых 
с гигиенической точки зрения условий планировки, жилищ- 
ного и культурно-бытового строительства и благоустройства 
(водоснабжения, канализации, очистки) населенных мест. В этом 
направлении им были проработаны генеральные планы со- 
циалистических городов (Сталино, Горловка, Запорожье, Кра- 
маторск и др.), планы реконструкции старых городов (Харь- 
ков, Киев, Полтава, Мариуполь, Кривой Роги др.), типовые 
проекты районных центров и колхозных сел, типовыс проекты 
колхозных хат, генеральные планы водоснабжения и канали- 
зации Донбасса, проекты зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и многие другие вопросы благоустройства 
населенных мест Украины. 

В период временной оккупации фашистами коммунальное 
хозяйство Украины подверглось варварским разрушениям. 
Тотчас же после освобождения Харькова Институт начинает 
восстанавливать СБЯЗЬь с освобожденными областями и райо- 
нами путем личных и письменных сношений для учета произ- 
веденных разрушений и возможностей восстановления. 

Сознавая, что восстановительные работы, проводимые без 
учета перспектив правильного развития и благоустройства 
часеленных мест, неизбежно приведут снова к тем большим 
затруднениям, которые существовали до войны в отношении 
социалистичсского планирования населенных мест, Институт 
счел необходимым главными темами истскшего года поставить 
вопросы восстаповления паселенных мест Украины. Институтом 
был проработан типовой проект жилого квартала — основной 
ячейки плана населенного месга, отдельно для города и села. 
Типовой проект жилого городского квартала, соответствующий 
принятым гигиеническим нормативам, сравнительно легко пла- 
нируется при новом строительстве социалистических городов. 

ри реконструкции же старых, беспланово построенных, го- 
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Е2лов осуществление гигиенических требований инсоляции 
(ежвешения), проветривания, застройки, озеленения, размеще- 
=вя на территории квартала учреждений социалистического 
обслуживания населения (детясли, детсады, физкультурные 
площадки, столовые и др.) обычно затрудняется бесплгново 
вагроможденными постройками, которые из-за материальной 
зенности хозяйственно нецелесообразно сносить. 


В этом отношении разрушения многих зданий, произве- 
денные за время войны бомбардировкой, взрывами и пожа- 
‘рами, дали во многих случаях возможность планировать части 
городов (например, в Киеве — Крещатик, Полтаве и Днепро- 
петровске) или отдельные кварталы заново, и участие в этой 
планировке гигиенистов — санитарных врачей — обязательно. 


Если крупные города с их сохранившимися гигиеническими 
институтами и крепкими санитарными организациями в со- 
стоянии дать необходимые гигиенические указания при пла- 
нировке и восстановлении разрушенного, то для большинства 
средних городов, а тем более для сельских местностей, не- 
обходимо толкнуть на это санитарные организации и оказать 
им помощь. С этой целью Институт коммунальной гигиены 
подобрал и систематизировал нормы планирования и строи- 
тельства для городских и сельских местностей и сдал к пе- 
чати в журнал „Врачебное дело“. 


Чтобы показать, как конкретно следует подходить к пла- 
нировке городских кварталов, более или менее разрушенных 
за военный период, Институтом были проработаны две схемы 
перепланировки таких кварталов и экспонированы на вы- 
ставке. Были также проработаны схемы восстановления 
жилых домов, разрушенных пожарами или о. 

с целью показать возможность создания небольших (в 2 — 
комнаты) гигиеничных квартир вместо ранее существовавших 
в этих домах квартир старого отжившего типа. 


Во многих местах Украины села разрушены фашистами 
сплошь и требуют восстановления путем сплошной новой за- 
стройки. Надо при этом учесть, что многие села Украины 
были застроены в крайне неблагоприятных гигиенических 
условиях — затопляемости при паводках, болотистости и свя- 
занной с нею малярийности, отсутствия удовлетворительной 
питьевой воды и т. д. В этих случаях застройка на старых 
местах снова поставила бы здоровье и благополучие населе- 
ния на долгие годы в прежние негигиенические условия, по- 
этому, естественно, возникает вопрос о выборе новых мест 
для таких селений. Для планировки таких новых колхозных сел 
Институт имеет типовой проект, получивший премию на сельско- 
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хозяйственной выставке в 1939 г. (авторы проф. А. Н. Мар- 
зеев и проф. В. И. Васильченко). 

Для реконструкции районных центров и колхозных сел 
Украины Институт располагает значительным количеством ра- 
нее разработанных проектов, обсужденных и одобренных на 
местах. В связи с тем, что некоторые типовые проекты в 
настоящес время малопригодны из-за дефицитности стройма- 
териалов в Институте под руководством инк, А. Ф. Похн- 
левича в текущем году разработаны два проекта колхозных 
хат из различных местных материалов. Брошюра с техниче- 
скими указаниями по постройке этих хат печатается Госиз- 
датом Украины и в близком будущем будет выпущена в про- 
дажу. Многочисленные запросы на эту брошюру, поступившие 
в частности не только с Украины, но и из других республик 
Союза, свидетельствуют об огромной важности упомянутой 
работы. 

Перечисленные работы Института за истекший год после 
освобождения Харькова относятся к тематике восстановления 
и реконструкции населенных мест, 

Кроме этих работ, за годы Отечественной войны Инсти- 
тут провел ряд работ по защите источников питьевого водо- 
снабжения от различного рода диверсий, по обеззараживанию 
их и по восстановительным работам после разрушений и т. д. 
(доц. П. Н. Маликов и др.). 

Работа предстоит громадная. Украинский Институт комму- 
нальной ригиены сразу после освобождения Харькова вклю- 
чился в нее и будет посильно продолжать и развивать ее. 
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ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
именин ОСОАВИАХИМА 


Дои. Р. В. ПИХТОВНИКОВ 


В эвакуации профессорско - преподавательский состав Инсти- 
тута наряду с учебной работой активно принялся за работу по 
оказанию научно-технической помощи заводам и предприятиям 
города: проф. А. Г. Тиктин оказал помощь № заводу в 
организации произзодства; доц. Я. Е. Ткаченко провел 
ряд работ по улучшению летных качеств боевых самолетов, 
выпускаемых М заводом. 

Канд. техн. наук Г. Ф. Подольский провел работу по 
устранению дефектов распределительного механизма авиадви- 
гателя. В результате проведенной работы, кроме устранения 
дефектов, было достигнуто увеличение коэфициента наполне- 
кия на 10 —12%., а следовательно и мошности двигателя, без 
понижения качеств карбюриревания. 

И. о. зав. кафедрой технологии самолетостроения доц. 
Р. В. Пихтовников оказал помошь № заводу в кон- 
струировании штампов, а также в разработке новой техноло- 
гин штамновки деталей самолетов, устраняющей имевшиеся 
ранее дефекты. 

Наряду с консультацией и оказанием научно-технической 
гомощи промышленным предгриятням г. Казани научные 
работники Института принялись за проведение научно- 
исследовательских работ, большинство из которых выполнено 
и уже частично внедрено и внедряется в производство в Кз- 
зани, Харькове и других городах. 

Проф. д-р Б. С. Ковальский (зав. кафедрой деталей 
машин и подъемно-транспортных механизмов) окончил работу: 
„Проблема грузоподъемности крановых ходовых колес“. Ра- 
бота написана по заказу Ново-Краматорского машинсстроя- 
тельного завода имени Сталина и имеет целью создание ра- 
ционального метода выбора ходовых колес. По данным работы 
более 5075 работающего кранового парка может быть пере- 
оборудовано на конические ходовые колеса на железнодорож- 
ных рельсах. Широкие возможности применения конических хо- 
довых колес возникают в промышленности, восстанавливаемой 
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в освобожденных районах СССР. Применение конических ходо- 
вых колес обеспечивает снижение расхода электроэнергии на 
30 — 40%, уменьшение мощности, веса и стоимости электро- 
оборудования, уменьшение веса кранов и увеличение площа- 
дей цехов, обслуживаемых кранами. Рекомендуемые проф. 
Ковальским нормативные материалы являются первой 
попыткой расчета ходовых конических колес. При восстано- 
влении кранового парка завода „Серп и Молот“ (г. Харьков), 
проходящем при консультации проф. Ковальского, будут 
использованы выводы данной работы. 

Проф. Я. Х. Костюков (зав. кафедрой станков и реза- 
ния) окончил работу: „Динамика фасонного фрезерования“, 
которая является его докторской диссертацией. В работе дается 
решение всех вопросов, связанных с усилиями резания и рас- 
ходуемой мощностью при фасонном фрезеровании, а также 
устанавливается общий для фасонных фрез закон усилий ре- 
зания, отражающий в развернутой форме влияние всех фак- 
торов, имеющих значение в процессе резания. Разработанная 
проф. Я. Х. Костюковым теория фасонного ее 
введена в учебник проф. `Резникова— „Учение о реза 
металлов“, утвержденный ВКВШ при СНК Союза ССР. е. 
статей, ‚заводских инженеров в жургале „Станки и инстру- 
менты“ и авторы других изданий свидетельствуют о широком 
взедрении работы проф. Костюкова в промышленность. 

Инж. М. Б. Тумаркин (асс. кафедры технологии авиа- 
моторостроения} окончил и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: „Копировальные механизмы качающе- 
гося типа для обработки открытых фасонных поверхностей“. 
Выполнением работы имелось в виду оказать помощь авиа- 
моторостроительным заводам в увеличении объема производ- 
ства на существующих площадях. Данные работы показывают, 
что, по сравнению с принятыми методами обработки, приме- 
нение выведенных Тумаркиным положений дает снижение 
стоимости, р на 40% и повышение производитель- 
ности на 60%. В настоящее время результаты работы широко. 
внедряются в производство на ряде заводов НКАП. 

Инх. М. М. Ламм (и. о. зав. кафедрой технологии авиа- 
моторостроения) окончил и представил к защите докторскую 
диссертацию на тему: „У добообтекаемые резцы“. Целью дан- 
ной работы является улучшение геометрии резцов для уве- 
личения режимов резания и повышения стойкости режущего 
инструмента при заданных режимах резания. При применении 
„Уудобообтекаемых“ резцов из быстрорежущей стами марки 
РФШ—1 на ХТЗ оказалось возможным увеличить режимы ре- 
зания от 11 до 26%. Сравнительные испытания, проведенные 
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на заводе НКАП, показали увеличение стойкости удобообте- 
каемых резцов, примерно, в 7 раз. 

Инж. А. Е. Потапенко (асс. кафедры — авиадвига- 
телей) окончил научно-исследовательскую работу по переводу 
двухтактных двигателей с жидкого на газогенераторное топ- 
ливо. В результате проведенной работы установлена полная 
возможность перевода двухтактного нефтяного двигателя на 
газогенераторное топливо без существенных переделок. Не- 
значительные переделки в двигателе могут быть легко осу- 
ществлены в мастерских машинно-тракторных станций. Обслу- 
живание двигателя на газогенераторном топливе также не 
сильно усложняется. Эта работа проведена по заказу энер- 
гетического Института Академии Наук СССР. В порядке 
внедрения результатов ХАИ провел ряд работ по проекти- 
рованию и монтажу таких установок. 

Доц. кафедры физики И. Я. Минцом закончена и за- 
щищена кандидатская диссертация на тему: „Влияние магнит- 
ного поля на разряд при низком давлении“. В работе выве- 
дена теоретическая зависимость потенциала зажигания от 
напряжения магнитного поля для газового диода, помещен- 
ного в магнитном поле; разработаны новые технические при- 
менения газомагнетрона; определен новый метод детектиро- 
вания высокочастотных колебаний с помощью зонда в плазме. 
Также предложен зондовый вольтметр для измерения пика 
в напряжении и новый тип стробоскопа (газомагнетронный). 

Доц. С. Н. Кузьменко (и. о. зав. кафедрой химии) вы- 
полнена работа: „Сорбционные свойства харьковской трепе- 
ловидной глины „зеленки“. Установлено, что глина „зеленка“, 
запасы которой огромны как в самом Харькове, так и в районе 
его, по своим поглотительным свойствам не хуже, а в отдель- 
ных случаях и лучше, уже зарекомендовавших себя продук- 
тов: американского флоридина и нашего кутаисского гумб- 
рина. Использование „зеленки“ на регенерационной установке 
„Харэнерго“ показало полную пригодность се для этих целей. 
„Зеленка“ может быть использована также для регене- 
рации автолов, авиамасел, для осветления растворов органи- 
ческих красок, поглощения паров и в др. отраслях промыш- 
ленности, медицине и т. д. Широкое применение „зеленки“ 
окажет помощь восстановлению местной промышленности, 
а также сократит транспортные перевозки сорбентов из дру- 
гих районов СССР. 

Кроме перечисленных, уже законченных работ Институт 
проводит сще ряд актуальных научных исследований. Доц. 
Д.И. Костюк заканчивает докторскую диссертацию на тему: 
„Кинетостатический анализ и синтез убирающегося шасси“. 


41 


Работа имеет целью помочь конструкторам самолетов при 
проектировании шасси. Доц. Л. В. Устиненко заканчивает 
докторскую диссертацию: „Акустическое поле при больших 
скоростях источников звука“. Работа имеет в виду решить 
ряд весьма актуальных вопросов, связанных с проблемами 
бесшумного самолета. Проф. А. Г. Тиктин работает над 
докторской диссертацией: „Ритмичность производства в ме- 
ханических цехах авиамоторостроительных заводов“. Работа 
имеет большое практическое значение в связи с широким 
внедрением „непрерывного потока“ на заводах авиапромыш- 


ленности. 


УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ НКЧМ 


Проф. Н. Ф. ЛЕВЕ 


Украинский научно-исследовательский Институт метал- 
лов до войны был одним из крупнейших отраслевых инсти- 
тутов, имевший в своем составе около полутораста человек 
научного и лабораторно-технического персонала. Институт 
имел десять лабораторий, в том числе отлично оборудованную 
рентгенлабораторию, металлографическую лабораторию, ла- 
бораторию механических испытаний и др. 

Научно-техническая библиотека Института насчитывала 
более 20000 книг и журналов, старательно накопленных за 
много лет дирекцией и всем коллективом научных работ- 
ников. 

Тематика Института была направлена на разрешение ряда 
важнейших проблем черной металлургии. К этим проблемам 
могут быть отнесены: применение высокоглиноземистых 
и магнезнальных шлаков в доменном производстве, бесслит- 
ковая прокатка жидкого чугуна, замена дорогостоющих ста- 
лей низколегированными, улучшение качества стали путем 
обработки сс синтетическими шлаками, изыскание новых 
зэменителей в узлах трения, новых профилей проката и др. 
Кроме того. Институт обслуживал заводы по наиболее суше- 
ственным вопросам, возникающим в текущем производстве. 

Немецкие захватчики оборвали работу Института в период 
ее расцвета. Лишившись части своих кадров, а с эвакуацией — 
и лабораторной базы, Институт вынужден был преодолеть 
большие трудности в организации работ на новом месте. 
Тем не менее в начале 1942 г. а. де- 
ятельность Института была вновь налажена. 

Тематика была почти целиком перестроена на обслужи- 
вание военных задач. 

Подавляющая часть работ Института была посвящена воп- 
росам повышения производительности металлургических агре- 
гатов и улучшения качества металла для нужд обороны, 
а также замены дефицитных металлов промышленно доступ- 
ными, 
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1. Проблема повышения производительности металлургичесиих 
агрегатов м улучшешия качества металла для обороны 


Одной из важнейших работ Института является улучшение 
пластических свойств листовой спецстали оборонного назна- 
чения, выплавливаемой в условиях массового производства 
в основных мартеновских печах большой емкости с приме- 
нением дополнительного раскислителя. Оставляя неизменной. 
весьма трудную технологию плавки по существующим ин- 
струкциям, Институт добился повышенной раскисленности 
металла и предложил заводу метод раскисления, обеспечи- 
вающий значительное повышение качества металла и сокра- 
щение брака при полевых испытаниях листов. 


Исследованием работы 185-тонных мартеновских печей 
проф. д-р В. А. Можаров установил, что во всех случаяк 
из поступающего в печь газа, как бы ни было велико его 
количество, фактически сгорает ровно столько, сколько фак- 
тически перемешивается в соответствии с объемом плавиль- 
ного пространства. 

Исследованием установлены условия повышения смеши- 
вающей способности головки и на этой основе „Институт 
разработал отличную от обычных яовую конструкцию го- 
ловки, увеличивающую плавильную мощность мартеновских 
печей наряду со снижением удельного расхода топлива. 

Дов. Е. Б. Костюченко с сотрудниками исследовал 
вопрос об использовании больших (300-тонных) мартеновских 
печей для выплавки в них качественных сталей, которые до 
войны выплавлялись в малых печах. 

Выявлено, что плавки в этих печах идут холоднее, чем 
в малых. Для устранения причин более холодного хода 
в печах с садкой в 300 т указаны пути повышения плавиль- 
ной их мощности, при которой 300-тонные печи смогут вы- 
плавлять качественный металл. 


Наконец, к той жефруппе работ Института, направлен- 
ных к увеличению выпуска продукции для нужд обороны, 
следует отнести работу доц. П. А. Александрова по 
освоению оригинального специального периодического про- 
филя заготовки для осей боевых машин. [рименение 
нового профиля устраняет ряд трудоемких операций в машино- 
строении, высвобождает часть оборудования, и тем повы- 
шает производительность оборонных машиностроительных 
заводов. 
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‚ П. Проблема заменителей в черной металлургии 


Особое место в тематике Института заняли работы по 
замене дефицитных материалов в черной ‘металлургии. 

Временная потеря в первый период войны марганцевых 
рудных месторождевий Никополя и необходимость сведения 
к минимуму дальних перевозок марганцевых руд из Чиатур 
и других месторождений привлекли внимание Института 
к проблеме марганца. 

На больших доменных печах Кузнецкого ордена Ленина 
металлургического комбината имени Сталина применен раз- 
работавный Институтом ранее на Юге метод выплавки фер- 
ромарганца на магнезиальных шлаках. Потери марганца 
в шлаке резко сократились, и соответственно повысился 
выход ферросплава из руды. 

В другой работе по проблеме марганца лабораторные опыты, 
проведенные инж. И. в. Малашенко, проф. Н. Ф. Леве 
и проф. В. Л. Можаровым, показали возможность значи- 
тельного удаления фосфора из любой марганцевой руды рак 
низкопроцентной, так и высокопроцентной, что в значитель- 
ной мере повышает перспективность использования марган- 
цевых руд с повышенным содержанием фосфора. ь 

В лабораторных и полузаводских условиях после длитель- 
ных исканый удалось добиться изготовления кремнехроми- 
стой смеси, которая по примеру применения в США и Канаде 
<меси хром-Х может частично заменять малоуглеродистый 
феррохром при изготовлении стали с содержанием хрома 
до 1%. Смесь хром-Х в заводских условиях должна будет 
высвободить электрические печи от выплавки в них энергоем- 
кого сплава феррохрома для других нужд оборонного значения. 

тематике Института, посвященной замене дефицитных 
материалов, весьма значительное место занимают работы 
по изысканию заменителей в узлах трения, проводимые 
проф. Е. Г. Шумовским. 
*’ До войны Институт разработал и внедрил на заводах Юга 
целый ряд заменителей, из коих наибольшее применение 
получил алькусин Д, как заменитель оловянистых бронз 
и частично высокооловяниетых баббитов. Тогда же был раз- 
работан и внедрен на заврдах Юга в качестве заменителя 
антифрикционный чугун „ХИМ“. Эти заменители при непо- 
средственном участии Института вошли в практику Кузнец- 
кого металлургического крмбината. Кроме того, во время 
войны начата разработка ‘применения в качестве заменителя 
в узлах трения графитизированной стали, которая подгото- 
вляется к массовому производству на заводах. 
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1. Улучшение организации труда в черной металлургия 


Необходимость в условиях военного времени выполнять 
расширенную производственную программу минимальным 
штатом поставила перед Институтом ряд задач по улучшению 
организации труда и зарплаты в черной металлургии. 

Институт провел ряд работ по механизации трудовых 
процессов в черной металлургии на наиболее трудоемких 
или на производственно важных участках металлургических 
предприятий. Наиболее значительной из этих работ является 
механизация закрывания люков железнодорожных вагонов 
типа гондолы посредством пневматического механизма — люко- 
подъемника системы Института металлов. Эксплоатация люко- 
подъемника дала возможность уменьшить число рабочих по 
обслуживанию этих вагонов и сократить время простоя ва- 
гонов после разгрузки. 

Авторы работ по механизации инж. С. Ф. Касьянов 
и инж. Ф. Н. Чусов были награждены народным комис- 
саром черной металлургии значками „Отличник социалисти- 
ческого соревнования“. 

Предметом особого исследования явилось изучение путей 
совмещения функций и профессий в черной металлургии. 
Помимо методов, выявляющих возможность совмещений, 
в работе указаны мероприятия, содействующие реализации. 
совмещения. 

Важной работой, направленной к развитию сдельщины 
и премиальной системы, как важнейших рычагов повышения 
производительности труда, является составление справочника 
по организации заработной платы в черной металлургин. 

правочник, обобщающий передовой опыт заводов, должен 
служить практическим пособием для инженерно-технических 
работников. Особенно большую роль должен выполнить спра- 
вочник на освобожденных от фашистских захватчиков заводах. 


ГУ. Научно-теханческая помощь восстанавливаемым заводам 
Юга СССР 


Наряду с работой, непосредственно направленной на по- 
мошь фронту, Институт принимал и принимает участие в вос- 
становлении и пуске металлургических заводов Юга. Бригадами 
научных работников охвачены почти все восстанавливаемые 
металлургические заводы Донбасса. 

Енакиевскому металлургическому заводу, в период на- 
чального его восстановления, оказана научно-техническая 
и производственная помощь в организации и технологии 
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сталеплавильного и прокатного производств, в организации кон- 
троля качества металла. Работники бригады — проф. В. А. Ти- 
ховский и инж. В. Л. Писанко удостоены были награ- 
ждения народным комиссаром черной металлургии значками 
„Отличник социалистического соревнования“. 

Тому же заводу Институт оказывает техническую помощь 
и в освоении прокатки шпоры для тракторов — очень труд- 
ного профиля в прокатном производстве. Разработаны вари- 
анты калибровки для двух станов, из которых один вариант 
для меньшего стана составлен впервые в СССР. 

На Константиновском и Краматорском металлургических 
заводах бригадой сталеплавильщиков Института разработаны 
мероприятия по организации производства в условиях пере- 
ходного периода работы на сырых материалах, некондицион- 
ных по составу, в частности с повышенным содержанием 
серы. Составлены производственные инструкции по марте- 
новской плавке на железном и стальном ломе без чугуна. 

На Сулинском заводе техническая помощь бригады ста- 
леплавильщиков выразилась в разработке мероприятий по 
улучшению работы мартеновского цеха: по уменьшению рас- 
ходных коэфициентов шихтовых материалов и топлива, по 
организации и технологии разливки. 

На Ворошиловском металлургическом заводе бригадой 
определены главнейшие мероприятия организационного 
и технического порядка, необходимые для обеспечения вы- 
полнения плана выплавки стали рядовых марок в соответ- 
ствии с техническими условиями. 

На заводах Енакиевском, Сталинском, Макеевском ведутся 
работы по организации лабораторий и оказанию научно-ме- 
тодической помощи по вопросам контроля производства. 

Значительные работы проводит коллектив по восстановле- 
нию лабораторий и здания Института. Эти работы, и в 0осо- 
бенности восстановление металлургических предприятий Юга, 
являющихся базой для научно-исследовательских работ Инсти- 
тута, дают возможность непрерывно улучшать работу научных 
сотрудников, самоотверженно работающих в тылу на помощь 
Красной Армии для полного и окончательного разгрома 
немецких захватчиков. 


ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ АКАДЕМИИ НАУК УССР 
Дои. В. В. КАРПЕНКО 


За годы эвакуации Института энергетики Академии Наук 
УССР группа сотрудников его (харьковчан) интенсивно рабо- 
тала в научном направлении и оказывала помощь промыш- 
ленности. 

Важнейшей работой, проведенной за последний период, 
является работа по гидротрансформаторам и гидромуфтам для 
транспортных машин, проведенная академиком Г. Ф. Про- 
скура. Хотя эти машины получили довольно широкое рас- 
пространение, однако они не имели разработанной теории. 
Теорию и метод расчета этих машин разработал Г. Ф. Про- 
скура. Им дана взаимосвязь всех величин, характеризующих 
работу гидромуфт и трансформаторов, и общая схема их рас- 
чета. Эта работа будет способствовать дальнейшему распро- 
странению и применению этих машин в различных отраслях 
промышленности. В настоящее время академик Г. Ф. Про- 
скура занимается опытной проверкой разработанной теории 
и исследованием опытного образца гидромуфты, сконструи- 
рованной для установки на транспортных машинах. 

Другой существенной задачей явилась разработка кон- 
струкций водяных турбин для ГЭС малой мощности. Здесь 
Институтом разработаны конструкции турбины Френсиса и 
пропеллерной. 

Особенностью их является широкое применение электро- 
сварки. В этих конетрукциях избегнуто применение цветных 
‚ металлов. Впервые применяется рабочее колесо пропеллерной 
турбины с приваренными лопатками ко втулке. Разработан- 
ные конструкции переданы для реализации Укрмонтажпроект- 
местпрому, который изготовляет рабочие чертежи на основе 
наших проектов для завода-изготовителя. 

Производство этих турбин не требует сколько - нибудь 
сложного оборудования, почти не требует литья и доступно 
заводам нашей местной промышленности. Турбины эти могут 
работать как для производства электроэнергии, так и для 
привода различного рода машин сельскохозяйственного про- 
изводства, В условиях, когда широким фронтом ведутся вос- 
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<тановительные работы, эти турбины могут быть использо- 
ваны для малых установок и готовых плотин и прудов. 

Канд. техн. наук Л. В. Цукерник продолжил и углубил 
начатое в связи с работами академика В. М. Хрущева 
теоретическое исследование вопроса о компаундировании 
‘синхронных генераторов с помощью обычных трансформа- 
торов тока и купроксных или селеновых выпрямителей. 
Доведенный до конца анализ регулирующего эффекта ком- 
паундирования и повышения устойчивости работы ряда гене- 
раторов в системе был проверен в эксплоатации на ряде 
турбогенераторов мощностью от 3 до 50 мвт каждый. Опыт- 
ная эксплоатация полностью подтвердила результаты теоре- 
тического исследования и выявила высокую надежность ком- 
паундирующего устройства. 

На основе опытной эксплоатации Народный комиссариат 
электростанций СССР при участии Института энергетики 
Академии Наук УССР разработал противоаварийный цирку- 
ляр, обязывающий районные управления оборудовать схемы 
компаундирования как на эксплоатируемых, так и на вновь 
монтируемых генераторах. 

Проф. А. Л. Матвеев исследовал возможности рацио- 
нализации схем электроснабжения промпредприятий, рабо- 
тающих в условиях военного времени. Он установил, что 
основными мероприятиями, позволяющими повысить общую 
надежность работы заводских электрических систем, являются: 

1. Максимально - возможные секционирования сборных си- 
стем даже с использованием двойной системы шин в качестве 
одинарной. 

2. Загрузка фидерных реакторов до номинальных нагру- 
зок путем группировки ряда нереактированных фидеров. 

3. Частичный отказ от селективности отключения особо 
неустойчивых узлов коммутации. 

Кроме того, проф. А. Л. Матвеев разработал кон- 
‹структивные формы деревокаркасных строений, предна- 
значенных для скоростного сооружения электрических рас- 
пределительных устройств промышленного значения. Дере- 
вянные части сооружения защищаются от быстрого воспла- 
менения силикатными красками — обмазками, использующими 
только местные материалы. Исследование защитного действия 
красок произведено академиком П. П. Будниковым (Баш- 
кирский научно-исследовательский Институт стройматериалов). 

Двухкратное жесткое испытание типового деревокаркас- 
ного распределительного устройства на огнестойкость было 
проведено Институтом энергетики Академии Наук УССР и 
дало прекрасные результаты. Разработанные Институтом энер- 
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гетики конструкции сооружения и мероприятия по защите 
деревянных частей от быстрого возгорания открывают пути 
для широкого применения бесфундаментных деревокаркас- 
ных конструкций распределительных устройств средней мош- 
ности в местностях, богатых лесом, и особенно в условиях 
скоростных зимних работ. 

Многолетняя работа проф. А. Л. Матвеева, начатая в 
ХЭТИ и законченная им на Урале в Институте энергетики 
Академии Наук УССР, освещена в статье о работе Харьков- 
ского электротехнического Института. 

Кроме вышеуказанного, наш коллектив проводил на Урале 
работы по рационализации и реконструкции энергохозяйства 
крупных заводов, воздушных установок заводов и шахт. 

После освобождения Харькова от немецких оккупантов, 
(с сентября 1943 г.) харьковское отделение приступило к ока- 
занию помощи по восстановлению харьковских электро- 
станций. 

В сентябре — ноябре 1943 г., по заданию Харьковского гор- 
исполкома, было обследовано 130 энергохозяйств г. Харькова, 
с целью их восстановления. 

Проведен ряд работ по договорам с Харэнерго по состав- 
лению пусковых схем и инструкций для харьковских электро- 
станций, восстановлению мостового крана ГЭС-3. В настоя- 
щее время выполняются следующие работы: по наладке и 
пуску автоматики управления котельной ТЭЦ ХТЗ, компаун- 
дирующим устройствам харьковских электростанций, расчету 
системы Харгнерго в отношении динамической и статической 
устойчивости, установлению экономических режимов распре- 
деления активной и реактивной нагрузок и др. 


ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ 
НАУК УССР 


Проф. д-р А. К. ВАЛЬТЕР 


В пасмурные сентябрьские дни, в темные ночи, тщательно 
укрыв свои широкие окна, затаившись в глубоких подвалах, 
УФТИ напряженно работал. Приближающийся фронт требо- 
вал оружия, требовал боеприпасов. Станки мастерских УФТИ 
работали круглые сутки, изготовляя то, что требовал фронт. 
Вспомнив молодые довузовские годы, к станкам, подменяя 
рабочих, становились профессора и кандидаты наук—в прош- 
лом рабочие металлисты. 

Другая часть научного коллектива выпускала в массовых 
количествах изобретенные работниками криогенной лабора- 
тории проф. Б. Г. Лазаревым и ст. научн. сотр. В. И. Хот- 
кевичем и Я. С. Каном воспламенители для противо- 
танковых бутылок, которые под именем БВ-УФТИ широко 
использовались на фронте. 

Третьи изготовляли уровни для минометных прицелов. 
Группа работников лаборатории электромагнитных колебаний, 
возглавляемая членом-корреспондентом Академии Наук УССР, 
проф. А. А. Слуцкиным, повезла созданный в этой лабо- 
ратории прибор для боевых испытаний при обороне Москвы. 

Наконец, большая группа квалифицированных научных 
работников в самых глубоких подвалах Института тщательно 
и любовно демонтировала и упаковывала в прочные ящики 
наиболее ценное оборудование Института. 

Когда был дан приказ об эвакуации Института все наи- 
более редкое и ценное оборудование было вывезено. 


* * 
= 

В 4500 км на восток ст родного Харькова, в г. Алма-Ата, 
в двух комнатах зданий Университета и в одной лаборатории 
Педагогического Института разместился УФТИ. 

Без своих могучих мастерских, при скудном и нерегуляр- 
ном электро- и водоснабжении Институт продолжал работу, 
используя для разворота ее как свою собственную техни- 
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ческую базу, так и промышленные предприятия Казахстана. 

„ На протяжении почти двух с половиной лет, проведенных 
в Казахстане, коллектив УФТИ работал, в основном, в двух 
направлениях: 1) над разработкой новых типов вооружения 
и боеприпасов и 2) над решением технических вопросов 
в помощь промышленности Казахстана. Вместе с тем в Ин- 
ституте велась и разработка научно-теоретических проблем, 
без чего ему угрожала бы опасность потерять свое научное 
лицо и деквалифицировать свои научные кадры. 

Коллектив работников лаборатории электромагнитных ко- 
лебаний под руководством члена-корреспондента Академии 
Наук УССР, проф. А. А. Слуцкина разрабатывал и усо-. 
вершенствовал одно из специальных средств противовоздуш- 
ной обороны. 

Проф. Б. Г. Лазаревым и ст. научными сотрудниками 
Я. С. Каном и В. И. Хоткевичем был разработан и сдан 
новый вид боеприпасов. Кроме того, В. И. Хоткевич вел 
и продолжает вести работу над новым типом вооружения. 

Член-корреспондент Академии Наук УССР, проф. К. Д.С и- 
нельников и проф. А. К. Вальтер разработали способ 
увеличения светосилы оптических приборов. 

Проф. Б. Г. Лазаревым разработан и передан Глав- 
ному Управлению по снабжению горючим и смазочным 
Красной Армии новый антифриз для мототранспорта и авиации. 

Большую работу развернул УФТИ в помощь промыш- 
ленности Казахстана. Казахстан обладает сильно развитой 
цветной металлургией, дающей значительное количество цен- 
ных металлов для фронтов Отечественной войны. Хотя УФТИ 
в прошлом и не занимался вопросами, связанными с цветной 
металлургией, все же он не мог пройти мимо нужд ведущей 
отрасли промышленности Казахстана. Физики УФТИ, имеющие 
многолетний опыт изучения атомного ядра, отправились на 
комбинаты цветной металлургии и полиметаллические рудники, 
чтобы оказать им помощь в вопросах замены дефицитных при- 
возных материалов, в борьбе с потерями, в улучшении 
технологических процессов и усовершенствовании методов 
разведки полезных ископаемых. 

В этих работах ведущая роль принадлежала проф. 
М. И. Корсунскому. Напряженная, упорная, инициативная 
и изобретательная работа физиков УФТИ—проф. М. И. Кор- 
сунского, проф. Б. Г. Лазарева, ст. научн. сотр. 
Я. С. Кана, С. С. Шалыта, Т. А. Голобородько 
и других принесла большие результаты. 

Находившиеся под угрозой прекращения работ из-за 
отсутствия карбида кальция рудники получили карбид, произ- 
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водство которого было налажено на ряде предприятий. Было 
организовано производство дефицитных химикатов для обога- 
тительных цехов (растворимое стекло, сернистый натр), на- 
лажево изготовление абразивных кругов, разработаны при- 
боры для борьбы с уносом цветных металлов из осушительных 
цехов медеплавильных заводов. На Чимкентском свинцовом 
заводе был организован спектральный количественный анализ 
свинца и сурьмы. 

Применяя принципы измерительных приборов, используе- 
мых при исследованиях атомного ядра (счетчики Гейгера- 
Мюллера), работники УФТИ дали геологоразведчикам новую 
чувствительную аппаратуру, с помощью которой удалось 
обнаружить уран в количествах, представляющих значитель- 
ный технический интерес. 

Таким образом, была оказана действенная помощь круп- 
нейшим предприятиям цветной металлургии Казахстана (Ачи- 
сай, Джезказган, Аксай, Балхаш, Лениногорск). 

Наряду с этими, чисто прикладными, работами в УФТИ 
все время велось изучение ряда теоретических проблем. 

Проф. А. Н. Ахиезером выполнен ряд глубоких иссле- 
дований в области теории ферромагнетизма и теории твер- 
дого тела. 

Проф. И. М. Лифшицом разработано широкое обоб- 
щение теории возмущений и дан ряд приложений этой теории 
к задачам физики реальных кристаллов. 

Членом-корреспондентом Академии Наук УССР, проф. К. Д. 
Синельниковы м теоретически и экспериментально иссле- 
довалось явление осаждения тонких слоев металла и изоляторов 
из молекулярного пучка и оптические свойства этих слоев. 

Им же совместно с проф. А. К. Вальтером и ст. научн. 
сотр. И. Н. Головиным был предложен, а затем теоре- 
тически и экспериментально изучен новый способ генериро- 
вания электромагнитных колебаний сантиметрового диапазона. 
В настоящее время ведутся работы по практическому внед- 
рению этого метода. 

Проф. М. П. Корсунский на ряду со своей работой 
по оказанию помощи казахстанской промышленности теоре- 
тически разработал новый метод фокусировки молекулярных 
пучков, представляющий значительный интерес для исследо- 
ваний в области разделения изотопов. 

О неустанной научной работе коллектива в условиях эва- 
куации говорят такие цифры: проведена научная конференция 
с 26 докладами о работе Института, сдано в печать 35 науч- 
ных работ, сотрудниками защищено 2 кандидатских и 3 док- 
торских диссертации и подготовлено к защите 3 кандидатских. 
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Правительство Казахской ССР высоко оценило работу 
коллектива УФТИ, наградив 8 его руководящих работников 
грамотами Верховного Совета КазССР. 


* * 
* 


В апреле 1944 г. коллектив Института вернулся на свое род- 
ное место в Харькове. Тяжелое зрелище представилось вернув- 
шимся: зияющие пустыми глазницами выбитые окна зданий, 
вытоптанные цветники, сгоревший жилой флигель и раскро- 
шенная варварской миной центральная часть главного корпуса. 

Перед коллективом Института специальными распоряже- 
ниями правительства была поставлена задача полного восста- 
новления могучей технической базы Института и возрождения 
одного из крупнейших центров физической науки в весьма 
короткий срок. 

Эта задача велика и почетна. Небольшой коллектив Ин- 
ститута приступил к ее выполнению. За истекшие 3 месяца 
пребывания в Харькове развернута работа по восстановлению 
основных агрегатов—электростатических генераторов для ис- 
следования атомного ядра и установок для получения сверх- 
низких температур. 

Ожили израненные, но дорогие сердцу работников Инсти- 
тута, здания. С утра и до глуббкой ночи, то в качестве уче- 
ных, то в качестве монтеров, слесарей, а подчас и грузчи- 
ков работают научные работники УФТИ над восстановлением 
своего Института. 

Опережая график восстановительных работ, коллектив 
работников высоковольтной лаборатории поставил своей 
целью ввести в строй первый из генераторов на 1', миллиоча 
вольт к 23 августа — дню годовщины освобождения Харькова 
от фашистских бандитов. 

Напрягая все свои силы для восстановления основных 
агрегатов, Институт не приостанавливает и своей научной 
работы. 

В лабораториях уже ведется экспериментальная и теоре- 
тическая работа по электронике, электромагнитным колеба- 
ниям, физике твердого тела, физике ядра. 

Выполняя грандиозную программу собственного восста- 
новления, являющегося его основной задачей, Институт 
не упускает из вида и ту помощь, которую он в силу на- 
личия в нем квалифицированных физиков разных направле- 
ний и специальностей может и должен оказать восстановле- 
нию харьковской промышленности и энергетике. 
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Среди этих работ наиболее крупной является разработка 
предложенного Институтом метода отыскания места обрыва 
электрических сетей. 

Велики, ответственны и разносторонни` задачи, стоящие 
перед Институтом. Их выполнение в намеченные сроки тре- 
бует максимальных усилий всех работников Института. Эти 
усилия делаются. Коллектив, переживший самые тяжелые 
дни в истории своего Института, сделает все для того, чтобы 
в кратчайший срок полностью восстановить УФТИ. 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГЕОЛОГИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОСУ ДАРСТВЕННОГО: 
УНИВЕРСИТЕТА 


„Заслуженный деятель науки, проф. 4. Н. СОБОЛЕВ 


Первым делом, к которому Институт приступил, не дожи- 
даясь своего официального восстановления, была работа для 
Красной Армии, победно наступавшей на запад. Коллектив. 
Института в сверхспешном порядке дал геологическую, гео- 
морфологическую и инженерно-гидрогеологическую характе- 
ристику днепровского Левобережья, а затем и Правобережья. 

чень скоро, однако, фронт оставил Харьков далеко 
позади и не предъявлял больше к Институту геологии непо- 
средственных требований. Институт немедля приступил к 
другой работе. 16 октября 1943 г. научно-исследовательский 
Институт геологии был восстановлен Наркомпросом УССР 
одним из первых (если не первым) в Харькове. Возрож- 
денному Институту партией и правительством УССР было 
предложено одной из основных проблем своей тематики 
считать научное геофизическое и геологическое обслужи- 
вание разведочных на нефть работ на территории Большого 
Донбасса. В связи с этим Институт, преодолев немалые 
трудности, организовал в своем составе новый сектор — 
геофизики, во главе которого, как и другого нового сек- 
тора — геохимии, встали крупные специалисты. Соединенными 
усилиями профессорско-преподавательского персонала гео- 
лого-географического факультета извлечено из развалин зда- 
ния Института и приведено в порядок его научно-исследова- 
тельское оборудование, поскольку оно уцелело. Необходимый 
для работы инструментарий (микроскопы, теодолиты) взамен: 
расхищенного оккупантами предоставлен ему в порядке то- 
варищеской помощи ВУЗ’ами Москвы и Ворошиловграда. 
Некоторые приборы (аппарат для разведки недр при помощи: 
акустических колебаний) конструируются силами самого Ин- 
ститута. В настоящее время, несмотря на все еще чувствую- 
щиеся крупные дефекты в оборудовании, Институт в таком 
состоянии, что работа его идет почти нормально. 
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По проблеме нефти Амадоцийского (Большого Донецкого} 
бассейна, помимо обследования состояния Роменского неф- 
тяного месторождения, докладной записки о геофизической 
разведке на Синевском куполе и записки о необходимости 
постановки там разведочных на нефть работ, закончены 
статьи: „Синевский соляной купол и его геологическое место“, 
„Нефтявая проблема на Украине в постановке Института 
геологии ХГУ“, „Об исходном веществе нефти в Днепро- 
Донецкой мульде“. Исследуются нефтепроявления северной 
окраины Донецкого кряжа, в частности нефтяные воды той же 
окраины и всей Днепро-Донецкой мульды. Изучаются валуны 
местных морен западной части мульды с целью -выявления 
там новых месторождений куполовых структур. Производится 
геологическая и геоморфологическая съемка Синевского купола 
и соседних местностей. Ставится газовая съемка. Предпола- 
гается применить на куполе разрабатываемый геофизическим 
сектором Института акустический метод разведки. Предпри- 
нимаются меры для постановки на куполе сейсморазведки. 

По проблеме изучения геологических районов Украины — 
главным образом все той же Днепро- Донецкой мульды 
и Донецкого кряжа — Институтом совместно с геолого-гео- 
графическим факультетом закончен коллективный труд: „Харь- 
ковская область“ с разделами, освещающими различные сто- 
роны геологии, географии и экономгеографии области. В ра- 
боте имеются карты: рельефа, геологическая, почвенная, 
геоморфологическая, полезных ископаемых, подземных вод. 
Подобный же труд—„Сумская область“ выполняется и будет 
окончен к началу 1945 г. Помимо этого, Институтом прора- 
батывается ряд тем по литологии, палеонтологии, стратигра- 
фии, *тектонике, геоморфологии, минеральным водам и пр. 
Большого Донбасса. 

Таким образом, в тематике Института нефтяная проблема 
занимает одно из главных мест и связана с рядом тем из 
сферы иных проблем. Территориально же работы Института 
в основном приурочены к Большому Донбассу. Однако, 
частично они выходят за пределы не только Донбасса, но 
и Украины, распространяясь на Крым (работа о керченских 
рудах; „О сидеритовых и известковых конкрециях района 
Карадага“, „О поствулканических процессах вКрыму“, „Аммо- 
ниты крымской юры“) и даже Урал („К геоморфологии Челя- 
бинского района“, „О бугрообразовании в условиях вечной 
мерзлоты“, „Нижне-палеозойские отложения Богословского 
буроугольного месторождения“); Приаралье („Геоморфология 
центральной полосы Челкарского и Аральского районов. 
Казахской ССР в связи с распространением сульфатных 
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и хлористонатриевых минеральных озер“); Забайкалье („Го- 
рючие сланцы Забайкалья и Бурято-Монголии“; „Некоторые 
рудные месторождения Забайкалья“), где производили работу 
сотрудники Института, эвакуировавшиеся из Харькова. 

Кроме предусмотренных планом, Институтом, по предло- 
жению партийных и хозяйственных организаций, выполнен 
ряд работ, направленных к восстановлению народного хозяй- 
ства, пострадавшего от фашистских погромщиков. Составлен 
каталог и карта полезных ископаемых Харьковской области 
для Харьковского Обкома КП(б)У; Харгазу указаны место- 
рождения бурых железняков в Харьковской области; ПВХО 
даны сведения о месторождениях диатомитов в Харьковской 
области; строительным организациям и Институту стройма- 
териалов даны консультации по вопросу о месторождениях 
песков в Харьковской области; производятся разведки и изу- 
чение кварцевых песков для Изюмского стекольного завода; 
производится исследование некоторых выходов мела, по пред- 
ложению Облстройпромпроекта; в интересах водоснабжения 
сел и колхозов составлен каталог буровых скважин Харьков- 
ской области. Ряд других хозяйственных организаций полу- 
чил консультации в Институте. 

Научно-публицистическая работа Института геологии вы- 
разилась в ряде статей военно-геологического, хозяйственно- 
геологического и антифашистского содержания для пере- 
дачи по радио („Геология в дни Великой отечественной 
зойны“), для публичной лекции („Нефть и война“) и для 
помещения в местной и заграничной прессе („Недровые бо- 
гатства на восстановление промышленности Харьковской 
области“) и др. 

Вновь возродившийся научно-исследовательский Институт 
геологии ХГУ в освобожденном красными богатырями Харь- 
кове рад посвятить все свои силы Великой Родине для ско- 
рейшего восстановления народного хозяйства нашей цвету- 
щей Украины. 


=8 


ХАРЬКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
Дон. Н. И. ТРУТЕНЬ 


Научные работники Харьковского медицинского Инсти- 
тута, находясь в эвакуации с осени 1941 г. по январь 1944 г.. 
не прекращали своей деятельности как в области воспитания 
кадров, так и в области научно`исследовательской. 

За эти годы Харьковский медицинский Институт выпу- 
стил 611 врачей и провел десятки ценных научных работ, 
непосредственно направленных на улучшение военно-санитар- 
ного благополучия нашей доблестной Красной Армии и ук- 
репление здравоохранения тыла. 

Научная тематика Института касалась не только проблем 
военного травматизма непосредственно, но и других проблем 
патологии в военное время, а также проблемы санитарного 
состояния оборонных предприятий и тыловых областей на- 
шей Родины. Помимо этого, теоретические кафедры Инсти- 
тута занимались рядом вопросов теоретической медицины, 
которые в той или иной степени были подчинены практиче- 
ским задачам военного времени. 

Большая работа проведена клиницистами - хирургами Ин- 
ститута. Проф. И. С. Коганом издана брошюра: „Со- 
временные средства лечения ран“, которая служит ценным 
руководством для практиков. Издан также ряд работ под 
общим названием: „АЦС акад. Богомольца и его применение 
при гнойных и септических заболеваниях военного травма- 
тизма“, показывающих важную стимулирующую роль АЦС 
при лечении военных травм и их осложнений. Им же прове- 
ден ряд работ по изучению новых методов лечения и уско- 
рения заживления ран с применением ацидофильной и серово- 
дородной пасты, каратинизированного вазелина и витамина К}. 

Проф. С. Л. Минкин и его сотрудники изучали вопросы 
комбинированных проникающих ранений грудной клетки и их 
лечения. В этой работе дан анализ осложнений, возникаю- 
щих после этих ранений, установлены сроки производства 
операций и предложена рабочая классификация их. 

Проф. М. М. Левин изучал клинику и лечение некото- 
рых форм раневых септических осложнений, дал подробную 
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характеристику этих форм и наметил активные ранние ме- 
тоды хирургического лечения их. Другая группа его работ 
посвящена хирургии эхинококковой болезни, как краевой пато- 
логии Чкаловской области, где он работал. 


Проф. В. П. Иост изучил на собственном материале ра- 
нения перикарда без повреждения сердца и на основании 
анализа дал показания и противопоказания к оперативному 
вмешательству при этом ранении, а также методику опера- 
тивного вмешательства. Проф. А. 3. Цейтлин и его со- 
трудники в основном работали над вопросами восстановитель- 
ной хирургии, в частности кровеносных стволов, травмати- 
ческого проляпса головного мозга, комплексной динамической 
диагностики травматических абсцессов головного мозга, а так- 
же над методами хирургического лечения и техникой опера- 
ции при базальных повреждениях черепа и головного мозга 
и транслакунарного вхождения в таз. На основании указан- 
ных работ внедрен в практику разработанный проф. Цейт- 
линым новый оперативный технический принцип транслаку- 
нарного внебрюшинного вхождения в таз. Доц. Н. И. Трутень 
занимался изучением вопросов лечения отморожений, ожогов 
и переливания крови. Некоторые результаты этих работ опуб- 
ликованы в его брошюре для массового читателя по вопросу 
профилактики и терапии ожогов и отморожений. Сотрудником 
Арбениной внедрен в практику метод рационального исполь- 
зования избытков филатовского кожного стебля для устранения 
рубцевого обезображивания на месте взятия лоскута. 


Из работ клиницистов-терапевтов заслуживают внимания 
работы кафедры проф. С. Н. Синельникова, посвящен- 
ные вопросам влияния АЦС акад. Богомольца при неко- 
торых заболеваниях внутренних органов. 


Проф. Е. А. Черников и его сотрудники занимались 
вопросами, связанными с патологией и рациональной тера- 
пией заболеваний военного времени, широко применяя АЦС 
акад. Богомольца, переливание гомогруппной и иногруппной 
крови при ряде хронических инфекций и др. 


На основании изучения материалов в эвакогоспиталях ране- 
вых сепсисов проф. Черниковым была предложена рабо- 
чая классификация видов раневого сепсиса. Кроме того, 
клиника проф. Черникова, занимаясь изучением, так назы- 
ваемой, септической ангины, подтвердила ряд закономерно- 
стей, уже отмеченных в литературе, а также дала некоторые 
новые диагностические и прогностические данные, имеющие 
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большое значение для терапии этого серьезного заболева- 
ния*. 

Большая работа проведена заслуженным деятелем науки, 
проф. А. М. Коган-Ясным и его кафедрой. В его рабо- 
тах по гипертонии показано, что кровью и сывороткой крови 
типертоников можно принести исключительную пользу ране- 
ным и больным при шоке и гипертониях. В работах по дистро- 
фиям у раненых показано, что ряд осложнений при хирургиче- 
‘ских заболеваниях является, прежде всего, следствием распада 
‘белков и нарушения витаминового обмена и что лечение их 
должно быть обязательно комплексным. Им же предложена 
оригинальная классификация дистрофий. В работах об язвен- 
ной болезни военного времени даны показания и противоно- 
казания хирургическому лечению и предложен метод ком- 
плексной и дифференциальной терапии. Большой интерес 
представляет монография проф. Коган-Ясного о диабете, 
в которой даны все достижения советской медицины по этому 
вопросу, как результат двадцатилетних наблюдений и изуче- 
ния диабета. 

Проф. И. Р. Брауде с сотрудниками занимался изуче- 
нием особенностей течения, профилактики и лечения инфек- 
ционных заболеваний, имеющих значение в военное время, — 
дизентерии, сыпного Е брюшного тифа и малярии. 

Член-корреспондент Академии Наук УССР, заслуженный 
деятель науки, проф. В. П. Протопопов широко применил 
сыв`ротку АЦС акад. Богомольца при разных душевных за- 
болеваниях. Им разрешены вопросы дозировки АЦС и дли- 
тельности биологических сдвигов при ней. Кафедра нервных 
болезней (проф. Э. К. Евзерова и проф. Л. Б. Литвак) 
совместно с кафедрой нормальной физиологии (член-коррес- 
пондент Академии Наук УССР, проф. Ю. В. Фольборт) 
изучали вопросы ранений центральной и периферической нерв- 
ной системы. 

Кафедра патоанатомии (проф. А. И. Струков и его со- 
трудники) изучала вопросы раневого истощения и дала пато- 
морфологическую картину затяжного течения раневого про- 
цесса. Кафедра выяснила детали патологического процесса 
в костной ране в связи с ее инфицировазием при огнестрель- 
ных остеомиэлитах. Другая группа вопросов касалась пато- 
морфологии септической ангины. В этих работах детально 
разработана морфология нового и своеобразного заболевания, 
вызванного употреблением в пищу ‘перезимовавшего проса. 

* Работы кафедры проф. Черникова напечатаны в сборнике санотдела 


ЮкУРВО, РЭП’а № 27 и в двух сборниках Харьковского медицинского 
Ичститута и Чкаловского областного санбакинститута. 
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Кафедра гистологии (проф. Б. В. Алешина) изучала 
в эксперименте и у больных изменение крови при экспери- 
ментальном агронулоцитозе и септической ангине и устано- 
вила, что костный мозг поражается вторично и что при этом 
заболевании в процесс вовлекается, видимо, эндокринная 
система. 

Кафедра биохимии (член -корреспондент Академии Наук 
УССР, проф. М. М. Утевский) изучала строение медиато- 
ров симпатической нервной системы (симпатидов). Удалось 
показать, что образование симпатидов связано с определен- 
ными сдвигами в промежуточных продуктах окисления адре- 
налина. 

Кафедра биологии (проф. Е. А. Филькенштейн) за- 
нималась вопросами опухолевого роста у беспозвоночных 
и низших позвоночных животных. Удалось показать, что опу- 
холевым ростом поражается не только позвоночные, но и бес- 
позвоночные, при этом несомненна роль наследственной ди- 
спозиции, разрешающие же факторы могут иметь различную 
природу. Есть достаточные основания предполагать, что разре- 
шающим фактором в ряде случаев является фильтрующийся 


вирус. 
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УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОРТОПЕДИИ И 
ТРАВМАТОЛОГИИ имени проф. М. И. СИТЕНКО 


Проф. Н. П. НОВАЧЕНКО 


Осенью 1941 г. большинство научных сотрудников Укра- 
инского Института ортопедии и травматологии имени проф. Си- 
тенко было мобилизовано и покинуло г. Харьков. Значитель- 
ная группа работала в г. Новосибирске. Оставшиеся в Харь- 
кове сотрудники охраняли, поскольку это было возможно, 
имущество Института, но в условиях немецкой оккупации 
были лишены возможности заниматься научной работой. 

Что касается тех сотрудников, которые эвакуировались, 
то они в большинстве продолжали научно работать и выпол- 
нили довольно большую работу по актуальнейшим вопросам 
восстановительной хирургии, несмотря на отсутствие базы 
для научной работы. 

Так, доц. А. П. Котовым выполнен ряд работ, посвящен- 
ных исключительно важному вопросу протезирования инва- 
лидов Отечественной войны („Опыт лечебно-протезной работы 
в эвакогоспиталях для ампутированных“, „Об организации 
протезной помощи инвалидам Отечественной войны на Укра- 
ине“, „О профилировании эвакогоспиталей для ампутирован- 
ных и временном протезировании“ и др.). 

Доц. М. А. Погорельский выполнил около 10 работ, 
главным образом, по вопросам, связанным с огнестрельными 
ранениями, их осложнениями и лечением („Рефрактура при 
неправильно сращенных огнестрельных переломах бедра“, 
„Лечение огнестрельных переломов бедра в тыловых госпи- 
талях“, „Огнестрельные повреждения конечностей и их лече- 
ние на этапе глубокого тыла“, „Деревянная аппаратура для 
применения постоянного вытяжения на конечностях“, „Основ- 
ные принципы огнестрельных переломов голени“ и др.). 

Д-р Я. А. Фрейфельд за годы Отечественной войны 
разработал модели многочисленных аппаратов, облегчающих 
и ускоряющих технику хирургических операций и излечение 
хирургических больных (напрягающие щипцы для костного 
шва, аппараты для лечения контрактур кисти и пальцев, 
метод разработки контрактур коленного сустава, пособие для 
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механотерапии верхних.и нижних конечностей, локтевая клемма 
< винтовым зажимом и др.). Им же сделан ряд научных 
докладов и сообщений („Огнестрельные ранения кисти и паль- 
цев“, „Изолированные переломы головчатого возвышения 
плечевой кости“ и др.). 

Доц. А. К. Приходько выполнил большую работу 
„Восстановительное лечение огнестрельных переломов бедра 
в условиях госпиталей глубокого тыла“, затрагивающую 
весьма актуальные вопросы восстановительной хирургии при 
лечении последствий огнестрельных повреждений двигатель- 
ного аппарата. В основу работы положены клинические на- 
блюдения, сделанные в отделении восстановительной хирур- 
гии эвакогоспиталя г. Красноярска. 


ХАРЬКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Проф. И. И. ЛУКАШОВ 


Научные работники Харьковского ветеринарного Инсти- 
тута в годы войны не прекращали плодотворной научной ра- 
боты. Ряд научных работников закончил свои исследования, 
имеющие актуальное значение для народного хозяйства. 

Среди них особого внимания заслуживает работа проф. 
д-ра В. А. Германа — „О переливании крови у лошадей“. 
Автор разработал оригинальный способ определения групп 
крови и выделил 4 основных группы. Разработал технику пря- 
мого и не прямого метода переливания крови, изготовил спе- 
циальную аппаратуру, предложил оригинальный способ ста- 
билизации крови в организме лошади - донора, установил 
дозировку для переливания. Изучил показания и противопока- 
зания к применению переливания, а также возможные ослож- 
нения при этом и меры предупреждения и лечения их. Операция 
переливания крови испытана автором более чем в 200 случаях 
на больных лошадях. Метод переливания вполне освоен и внед- 
рен в ветеринарную практику. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет 
исследование проф. П. А. Пахомова — „Дефицит белка в 
кормлении и возможные пути его устранения“. Учитывая раз- 
рушения, нанесенные сельскому хозяйству Украины немец- 
кими оккупантами, автор приходит к заключению, что украин- 
ское животноводство станет перед сильным недостатком белка 
в кормах, что будет препятствовать быстрому росту важней- 
ших отраслей продуктивного животноводчества. Для устране- 
ния дефицита белка следует увеличить производство его 
в сельском хозяйстве, принять энергичные меры к наилучшему 
сохранению и бережному расходованию произведенного кор- 
мового белка. В увеличении количества белка крупное зна- 
чение должно иметь улучшение естественных лугов и паст- 
бищ. Естественные луга и пастбища Украины дают ежегодно 
около 3 млн. центнеров белка, что, конечно, недостаточно. 
Посевы многолетних бобовых — люцерны и клевера — могут 
дать 1750 центнеров белка с каждой тысячи га. Повсеместное 
дрожжевание кормов, расширение посевов зерновых, бобовых 
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и употребление в корм безалкалоидных люпинов также будут 
пополнять баланс белка в кормах. Большую экономию в по-. 
терях белка должно дать силосование бобовых с применением 
кислотного метода А. А. Зубрилина. 

Иитересную работу закончил проф. д-р Б. А. Васильев — 
„Новые критерии в вопросе мясных токсико-инфекций“. В ре- 
зультате своих исследований в области гигиены мяса и ана- 
лиза литературы автор пришел к выводу, что действующие 
в СССР правила ветеринарно- санитарной браковки мяса 
должны быть пересмотрены в связи с новейшими достиже- 
ниями науки и необходимостью освободиться от лженаучных 
немецких взглядов в вопросе о мясных токсико-инфекциях. 
Согласно представлениям немецкой школы бактериологов, 
микробы, вызывающие мясные отравления, содержат яды 
(эндотоксины), будто бы не обезвреживающиеся при варке 
мяса. Такие взгляды привели к тому, что имеет место бра- 
ковка большого количества мяса и жира, преимущественно 
свинины и говядины, идущих на техническую утилизацию на 
основании обнаружения в них бактерий паратифозной группы. 
Это причиняет большой экономический ущерб и снижает рен- 
табельность животноводства. Автор показал научную несо- 
стоятельность подобного подхода к браковке мяса, выдвинул 
свою теорию мясных токсико-инфекций и предложил стери- 
лизацию такого мяса и жира, дающую полное их обезврежи- 
вание. 

Проф. д-р Н. Н. Богданов закончил тему: „Биологи- 
ческие основы борьбы с чесоткой лошадей“. Автором уста- 
новлен ряд особенностей в жизни чесоточных клещей, позво- 
ляющих по-новому построить мероприятия по борьбе с чесот- 
кой лошади. Яйца клещей ни одним из известных способов 
дезинвазии в условиях обычной терапии не убиваются. 
Ликвидация чесотки в хозяйстве должна быть основана на 
дезинвазии помещений, навоза и вообще предметов, соприка- 
савшихся с больными, и на лечении больных, согласно сроков 
вывода молодняка. Наиболее дешевыми и эффективными сред- 
ствами для лечения чесотки оказались продукты нефти: ди- 
зельное топливо, соляр, солидол эмульсионный, минеральное. 
(веретенное) масло, автол чистый и отработанный. Для устра- 
нения раздражения кожи и депиляции следует применять смяг- 
чители —известковую воду и разведенный зольный щелок, При 
лечении нефтяными препаратами необходимо предварительное 
обмывание лошади щелоком, особенно тщательное в области 
хвоста, гривы и подчелюстного пространства. Лечение чесотки 
неразведенным зольным щелоком, 4—5% лизолом, сильно 
концентрированными растворами медного купороса чрезвы- 
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зайно вредно. Добытые результаты дают основание к пере- 
смотру существующей инструкции Наркомзема СССР по 
борьбе с чесоткой лошадей. 

Наконец, проф. И. И. Лукашов, в период пребывания 
в Киргизии в сотрудничестве с другими научными работни- 
ками, провел ряд исследований в области кормовых токсико- 
зов сельскохозяйственных животных. Изучены клиническая 
картина, посмертные изменения и дифференциальная диагно- 
стика отравления крупного рогатого скота аконитом. Уста- 
вовлена новая клиническая нозологическая единица в области 
кормовых токсикозов лошади, типа момоцитарной ангины че- 
ловека. Болезнь сопровождается лейкопенией и моноцитозом 
(70 —80% моноцитов). Разработан ряд дифференциально- 
диагностических показателей в области инфекционного энце- 
фало-миэлита лошади и кормовых токсикозов. 

В настоящее время весь коллектив работает над созданием 
в Институте таких условий, которые позволили бы с нового 
учебного года полностью развернуть учебную и научную дея- 
тельность, 
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УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ 


Доц. И. А. АРТЮХ 


В годы Отечественной войны творческая научно-исследова- 
тельская и научно-практическая работа Украинского Института 
экспериментальной ветеринарии ведется в направлении раз- 
работки методов и изыскания средств борьбы с инфекцион- 
ными заболеваниями сельскохозяйственных животных, 

В 1943 г., до освобождения города Харькова от немецко- 
фашистских захватчиков, Институт проводил свою работу, на- 
ходясь в эвакуации в г. Москве. Здесь научные сотрудники 
работали над вопросами, которые были выдвинуты обстанов- 
кой войны, повлекшей за собой большое передвижение скота, 
при котором необходимо было профилактировать губительные 
эпизоотические заболевания сельскохозяйственных животных. 

Доц. И. А. Артюх, р И. И. Лукашов, канд. вет. 
наук И. И. Кулеско и И. П. Лысенко провели большую 
работу по изучению эффективности вакцинации животных 
против ящура гидроокись -алюминиевой вакциной, Изучение 
эффективности вакцинации проводилось в практических усло- 
виях борьбы с эпизоотией. Это дало возможность внести ряд 
существенных изменений в методику работы по предохране- 
нию животных от данного заболевания. Анализ этой работы 
дал ценные выводы в отношении изменения существующей 
инструкции по применению вакцины, а также по уточнению 
этого, несомненно, эффективного метода борьбы. 

Канд. вет. наук И. И. Кулеско разработал новый метод 
вакцинации свиней против чумы, основанный на применении 
двух вакцин различной степени ослабления, и провел широкий 
производственный опыт по испытанию этого метода. Произв: д- 
ство этой вакцины освоено Институтом впервые в СССР. При- 
вивка, сделанная свиньям по методу Института, создает надеж- 
ный иммунитет. Этот метод вакцинации Институтом передан 
для аппробации и внедрения в производство специальной го- 
сударственной комиссии, созданной при Наркомземе СССР. 

Доц. И. А. Артюх и М. Г. Никитин изучили вопрос 
о распределении вируса болезни Дуески (ложного бешенства) 
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в организме больной свиньи и установили условия, при ко- 
торых обезвреживается мясо вынужденно убитых животных. 
Впервые в СССР установлено, что у больной свиньи вирус 
болезни Ауески может быть в коже, легких, головном мозгу, 
печени и селезенке, в мышцах, в крови и в костном мозгу. 
Выяснено также, что в засоленом мясе и внутревних органах 
и коже вирус теряет свою активность через 20 дней. Вместе 
с тем эта работа вносит существенное дополнение в методику 
диагностики этого заболевания. 

Канд. биол. наук Е. Д. Косов предложил для профилак- 
тики и лечения желудочно-кишечных заболеваний у молодняка 
сельскохозяйственных животных новый препарат „Колостроль“. 
Препарат готовится из молозива и при испытании в произ- 
водственных условиях оказывается эффективным средством, 
предупреждающим и излечивающим желудочно-кишечные забо- 
левания у молодняка раннего возраста. Применение Институтом 
этого препарата при поносах у телят, поросят, ягнят и жере- 
бят показало, что возможно избежать падежа этих животных 
и сохранить дефицитные медикаменты*. 

годы Отечественной войны коллектив научных сотруд- 
ников Института принимал и принимает также большое уча- 
стие в государственных мероприятиях по борьбе с заболе- 
ваниями сельскохозяйственных животных. В период, когда 
нашей родине пришлось производить планомерную эвакуацию 
народных ценностей, сотрудники Института приняли деятель- 
ное участие в этой работе. В 10 областях УССР сотрудники 
Института занимались организацией эвакуации скота и вете- 
ринарным обслуживанием его в пути следования, Две бригады 
из научных сотрудников были брошены на борьбу с ящуром 
скота: силами Института было организовано производство про- 
тивоящурной вакцины в трех пунктах УССР — в Харькове, 
Ворошиловграде и Сталино. Кроме этого в 1941 — 1942 гг. 
Институт провел большую работу по восстановлению ветери- 
нарной сети и по борьбе с эпизоотическими заболеваниями 
животных в районах прифронтовой полосы. 

* * 
* 

К годовшине освобождения города Харькова от немецко- 
фашистских оккупантов возобновили свою работу 7 отделов 
Института, лаборатории которых получили все необходимое 
оборудование и аппаратуру для своей работы. Вновь создан 


* Все эти работы оформлены и изданы в ХПГ томе научных трудов 
Института за 1944 г. 
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отдел производства биопрепаратов, выпускающий в настоящее 
время остродефицитные препараты, необходимые для борьбы 
с инфекционными заболеваниями животных. Для создания над- 
лежащих условий проведения научно-исследовательской работы 
и обеспечения ее опытиыми животными организована экспе- 
риментальная база Института, которая в настоящее время 
располагает необходимой площадью земли и в значительной 
мере обеспечена животными, машинами и другим инвентарем. 


Сейчас в Институте работает 17 научных работников, в том 
числе один профессор и восемь кандидатов наук. 20 научных 
сотрудников с первых дней Отечественной войны находятся 
в рядах Красной Армии и занимают ответственные руково- 
дящие посты. 5 человек из них награждены орденами Совет- 
ского Союза. 

В текущем году группа научных сотрудников Института 
(под руководством проф. П. А. Иванова) изучает эпизоото- 
логическое состояние УССР. Передвижение больших масс 
животных, связанное с военными действиями на территории 
УССР, и особенно передвижение животных оккупационных 
армий послужило причиной изменения эпизоотического со- 
стояния районов и областей УССР. По этой теме Институт 
ведет работу в 11 областях Украины, выявляя очаги инфек- 
ционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 
животных. Добытые материалы будут положены в основу 
плана по локализации и ликвидации эпизоотий. В результате 
работы по изучению эпизоотологического состояния террито- 
рии Украины Институтом установлена чума птиц, которая 
занесена оккупантами в значительное число хозяйств и насе- 
ленных пунктов УССР. 


Институт разработал инструкцию по борьбе с чумой птиц. 
Одновременно канд. вет. наук И. Н. Дорошко работает 
над уточнением отдельных вопросов по борьбе с чумой птиц, 
а также занимается изысканием новых средств борьбы с этой 
инфекцией. 

Научн. сотр. И. П. Лысенко работает над вопросом по- 
вышения активности лечебных и диагностических сывороток, 
применяемых в борьбе с инфекционными заболеваниями сель- 
скохозяйственных животных. Повышение активности этих сы- 
вороток производится путем применения антиретикулярной 
цитотоксической сыворотки. В настоящее время по этой теме 
разработан метод применения специфической цитотоксической 
стимуляции при изготовлении высокоактивной гемолитической 
сыворотки. Этот метод в производственных опытах Института 
вполне себя оправдал. 
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К годовщине освобождения г. Харькова от немецко-фа- 
шистских оккупантов Институт издал Х| том научных тру- 
дов, сдал в печать ХП том и подготовил к печати ХШ том. 

В период Отечественной войны коллектив сотрудников 
Украинского Института экспериментальной ветеринарии при- 
ложил все усилия к выполнёнию государственных заданий по 
охране животноводства, продиктованных военным временем, 
и в дальнейшем отдаст все свои силы делу восстановления 
животноводства нашей Родины. 
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ХАРЬКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 


Дои. Н. К. КРУПСКИЙ 


Три года тому назад, накануне Великой отечественной: 
войны вся советская общественность отмечала 100- летний 
юбилей существования нашего Института старейшего сель- 
скохозяйственного ВУЗ’а страны. Достаточно указать, что 
одним из его директоров и преобразователем был великий 
ученый ХХ столетия В. В. Докучаев; „Институт был 
колыбелью русского почвоведения, под знаком которого раз- 
вивается вся современная почвенная наука. Заслуги Инсти- 
тута были отмечены высокой наградой — Орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Суровые испытания Великой отечественной войны Инсти- 
тут выдержал с честью. Научный коллектив его сумел уберечь 
и эвакуировать наиболее ценную часть научного оборудования 
и вывезти необходимое имущество. 


За два года пребывания в Катта-Кургане Институт 
выпустил 110 молодых специалистов. За это же время были 
разработаны и внедрены в производство приемы агротехники 
сахарной свеклы в необычных для нее условиях поливного 
хозяйства Узбекистана. 


Кафедрой общегоз емледелия Института (доц. А. М. Грин- 
ченко) проведена большая опытная работа, давшая ряд тео- 
ретически интересных и практически ценных научных данных: 
показана высокая эффективность навозного удобрения и уста- 
новлена экономически целесообразная его дозировка при 
внесении под сахарную свеклу на почвах поливной зоны 
Катта-Курганского района. При изучении вопросов обра- 
ботки почвы показана высокая эффективность весеннего рых- 
ления без оборота пласта. Установлено и положительное 
влияние углубления поливных борозд и др. 


Проф. Т. Д. Страхов разработал новый тип кагата 
для хранения сахарной свеклы, особенно маточной, рассчи- 
танный на уменьшение процессов израстания корней и загни- 
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вания их. Этот „кагат - охладитель“ предлагается для массовых- 
производственных испытаний. 


Возможность посева сахарной свеклы на третьей скорости 
трактора У-| установлена и. о. дон. Д. И. Сараной. 
Показана также наибольшая пригодность для высева свекло- 
вичных семян тракторной хлопковой сеялки ССГ. Устано- 
влено, что гнездовой посев сахарной свеклы обеспечивает’ 
появление дружных всходов даже при наличии почвенной 
корки, что дает право рекомендовать его для широкого внед- 
рения в производственную практику. 


Кафедрой животноводства в лице доц. Г. Г. Подобы 
собраны опытные и производственные данные по использо- 
ванию местных кормовых ресурсов и заложены опытные и 
показательные силосы из свекловичной ботвы в ряде колхо- 
зов Катта -Курганского района. 


Кафедрой почвоведения в лице доц. А. М. Можейко 
проведена значительная работа по изучению физико - хими- 
ческих условий возникновения почвенной корки на сероземах 
УзССР. Предложена новая оригинальная гипотеза о причи- 
нах образования корки на почвах Узбекистана и намечены 
новые пути борьбы с нею применительно к культуре сахар- 
ной свеклы. В разработке этой темы принимал также участие 
заведующий кафедрой физики проф. С. М. Муравлянский, 
получивший новый материал по вопросу о влиянии влаги и 
некоторых минеральных удобрений (в частности поваренной 
соли) на связность и плотность сероземов УзССР. 


Кафедрой физиологии растений (проф. Ф. Ф. Мацков) 
показана возможность управления направленностью деятель- 
ности сахаразы (а также, повидимому, и других ферментов} 
в листьях сахарной свеклы применением внекорневой под- 
кормки. Установлено, что подкормка азотом обусловливает 
синтетическую направленность работы сахаразы, а подкормка 
фосфором — гидролитическую. Эти факты открывают воз- 
можность управлять ходом роста и развития свекловичного: 
растения, а также процессом сахаронакопления, который 
протекает наиболее интенсивно при наличии в листьях гид- 
ролитической направленности работы сахаразы. 


Большая работа по анализу экологических изменений, 
вызванных введением новой культуры, проведена проф. В. Г. 
Авериным. Собран материал по 19 различным культурам. 
Проведена инвентаризация энтовредителей, изучена биология, 
испытаны меры борьбы с ними как уже ранее известные, 
так и вновь предложенные кафедрой энтомологии ХСХИ. 
Особенно эффективным оказался метод отравляющих при- 
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манок с применением повышенных доз яда (арсенита натрия 
на шроте), предложенного.М. И. Шульгой, для уничтожения 
гусениц — опаснейшего вредителя сахарной свеклы и многих 
других культур — карадрины. Кроме того, кафедрой зооло- 
гии и энтомологии впервые было подвергнуто широкой опыт- 
ной проверке применение авиаметода в борьбе с саранчей 


{проф. В. Г. Аверин). 


Интересная и полезная работа по сравнительной оценке 
разных методов определения содержания сахара в корнях 
сахарной свеклы проведена доц. Е. А. Алексеевойист. 
лаб. А. К. Франке. 


Таков краткий перечень научных и научно - производствен- 
ных вопросов, стоявших перед Институтом на протяжении 
двух лет в связи с внедрением новой для Узбекистана куль- 
туры — сахарной свеклы. 


Второй весьма важной задачей, которую выполнял Инсти- 
тут по заданию ЦК КП(6)Уз и СНК УзССР, является — по- 
вышение урожаев хлопчатника. Как известно, хлопчатник в 
Узбекистане довольно сильно страдает от болезней — гом- 
моза и вилта, в некоторые годы резко снижающих его урожай. 
Проф. Т. Д. Страхов провел опыты в ряде колхозов 
Катта - Курганского района по применению разработанного 
им десорбционно-газового метода протравливания семян и 
локальной дезинфекции почвы в борьбе с гоммозом и вилтом 
хлопчатника. Десорбционно-газовое протравливание дает 
экономию формалина в 8 раз и увеличивает урожай хлопка до 
45%. Локальная десорбционно-газовая дезинфекция заражен- 
ных вилтом почв уменьшает заболеваемость хлопчатника вил- 
том в 2—3 раза и увеличивает урожай хлопка до 21%. 


Крупной народно - хозяйственной задачей Узбекской рес- 
публики является также развитие животноводства. Харковский 
СХИ не оказался в стороне от участия в разрешении и этой 
задачи. Доц. Г. Г. Подоба на основании анализа статисти- 
ческих данных по Катта-Курганскому району за 1942 г. и 
плана развития животноводства на 1943 г. предложил основ- 
ные мероприятия для организации нормального воспроиз- 
водства. 


Кафедрой ботацики Института (доц. Н. Д. Рыжутин и 
доц. А. Д. Алексеева) проведено флористическое и гео- 
ботаническое обследование растительности Катта - Курган- 
ского района; дана типология естественных кормовых угодий 
богарной и поливной зоны и их хозяйствённая характеристика. 
Намечены пути рационального использования пастбищ. Соста- 
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влены списки полезных и вредных растений из местной флоры 
и дано их описание. 

Чтобы закончить обзор научных работ сельскохозяйствен- 
ного цикла, необходимо упомянуть о работе кафедры селек- 
ции и семеноводства, которой (зав. кафедрой проф. Л.Н. Де- 
лоне) удалось за два года работы выделить две гибридных 
семьи озимой пшеницы, в которых явно проявилась положи- 
тельная трансгрессия („захождение за родителей“). По абсо- 
лютному весу зёрна выделенной семьи превышают один из 
родительских сортов на 27% и другой — на 19%. 

Глубокий теоретический интерес и большую практическую 
значимость имеют работы кафедры фитопатологии (проф. Т. Д. 
Страхова и асп. Р. В. Руденко) по изучению законо- 
мерностей процессов дегенерации возбудителей головни зер- 
новых злаков в почве. Работами 1943 г. обнаружено, что в 
почве в условиях УзССР процессы дегенерации возбудителей 
головни пшеницы протекают во много раз быстрее, чем на 
Украине. Это обстоятельство выдвигает вопрос об использо- 
вании явлений „самообеззараживания“ почв, как приема борьбы 
с головней путем рационализации сроков посева зерновых, 


Наряду с научными исследованиями сельскохозяйственного 
цикла, Институтом проделана на территории Узбекистана 
крупная по масштабу и значимости работа оборонного зна- 
чения. 

По заданию Наркомата нефтяной промышленности СССР 
на двух нефтепромыслах Средней Азии были сооружены зем- 
ляные опытные емкости для хранения нефти и нефтепродук- 
тов, на которых подвергался испытанию и дальнейшей раз- 
работке метод осолонцевания, предложенный академиком 
А. Н. Соколовским и разработанный доц. Н. К. Круп- 
ским. Получен обширный материал, дополненный лаборатор- 
ными исследованиями кафедры почвоведения ХСХИ в Катта - 
Кургане, который имеет большое народнохозяйственное и 
оборонное значение. В работе принимали участие доценты 
Института: Н. К. Крупский, А. М. Гринченко и 
А. М. Можейко. Общее руководство осуществлялось акаде- 
миком А. Н. Соколовским. 

Кроме того, по особому заданию была выполнена боль- 
шая работа по изучению строительства осолоннованных пере- 
крытий, изготовленных по методу академика А. Н. Соко- 
ловского. Полученные материалы, имеющие оборонное 
значение, переданы для использования. За выполнение этой 
работы Институтом и доц. Н. К. Крупским получена бла- 
годарность от Комиссии по геолого - географическому обслу- 
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живанию Красной Армии Академии Наук СССР в лице 
председателя Комиссии академика А. Е. Ферсмана. 


* * 
* 


По освобождении г. Харькова от немецких захватчиков 
Институт предпринял шаги к немедленному восстановлению 
его работы в родном городе. В первых числах ноября 1943 г. 
был развернут учебный процесс на всех четырех курсах. 

омимо мероприятий по налаживанию учебы, по восстано- 
влению лабораторий и кабинетов и скорейшей ликвидации 
вреда, нанесенного немецко - фашистскими варварами, Инсти- 
тут включился в работу по оказанию помощи хозяйству го- 
рода и области. 


В ноябре месяце была развернута работа курсов 
председателей колхозов, организованных согласно поста- 
новлению ЦК ВКГКб). 1410 колхозников прошли через эти 
курсы. Каждый колхоз был, таким образом, обеспечен соот- 
ветствующими организационными и политическими указаниями. 
На курсах были проведены занятия не только по линии меро- 
приятий повышения урожайности и организационного укреп- 
ления колхозов, но был учтен и опыт передовых колхозов, 
МТС и целых районов, показавших высокие достижения в 
деле восстановительных работ. В работе курсов принимали 
участие руководящие работники Обкома КП(б)У, ОблЗО и 
других областных организаций Харьковской области. 

За истекший год при Институте была проведена также 
подготовка техников - мелиораторов, агрономов - апробаторов, 
а в настоящее время производится подготовка техников - земле- 
устроителей. 


Помимо работы по обеспечению восстанавливаемого народ- 
ного хозяйства кадрами, научный коллектив Института ока- 
зал большую помошЪ хозяйству и промышленности области 
и прежде всего в восстановлении овошно-животноводческой 
базы вокруг г. Харькова. С этой целью Институт провел 
серию консультаций по заводам и предприятиям Каганович- 
ского района, оказал научно-производственную помощь в 
разработке плана посевов в подсобных хозяйствах 297 пред- 
приятий пригородной полосы, провел ряд лекций и консуль- 
таций по радио, неоднократно посылал своих представителей 
в прилегающие к Харькову районы для оказания научно- 
производственной помощи на месте (Валки, Красноград, 
Красный Кут, Новая Водолага и др.). Работу выполняли 
проф. д-р А. А. Мигулин, доц. Г. А. Трунов, доц. Н. К. 
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Крупский, доц. И: Л. Колесник, проф. Л. М. Клец- 
кий и др. | 

Институт в настоящее время заканчивает работы по изыс- 
канию заменителей бочкотары для хранения овощей, исполь- 
зуя для этого метод осолонцевания, предложенный акаде- 
миком А. Н. Соколовским. Работу выполняет бригада 
под руководством Н. К. Крупского. 

В настоящее время коллектив с новыми силами развора- 
чивает учебную, научную и научно-производственную работу 
Института. 


п 


УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 


Проф. К. Г. ТЕЛЕШЕК 


Украинский научно-исследовательский Институт социали- 
стического земледелия возобновил свою деятельность уже 
с первых дней после освобождения Харькова от немецких 
оккупантов. 

В результате напряженной работы коллектива Институт 
уже в конце 1943 г. смог развернуть работу по отделам: 
1) агротехники с лабораторией агрохимии, 2) агрофизиологии 
с лабораторией физислогии и вегетационным домиком, 3) се- 
лекции с лабораторией цитологии, 4) защиты растений от 
вредителей и болезней с лабораторией инсектофунгисидов, 
5) новых культур, 6) экономики и 7) агротехники огородных 
культур закрытой почвы с теплицами. 

В Институте в настоящее время работает 18 научных ра- 
ботников, в том числе 2 профессора - доктора и 12 кандидатов. 
наук и доцентов. 

Вопросы, над которыми в настоящее время работает кол- 
лектив Института, представляют весьма большое народно- 
хозяйственное значение. Проф. Я. М. Савченко, доц. М.А. 
Центилович, канд. хим. наук С. К. Овечкин, ст. научн. 
сотр. О. И. Новиненко, ст. научн. сотр. Е. И. Езерская 
и канд. эконом. наук В. К. Зеленько работают над темой: 
„Культура кок-сагыза в условиях УССР“ и ставят своей за- 
дачей разрешить ряд вопросов, связанных с культурой каучуко- 
носов на Украине (агротехника кок-сагыза в условиях УССР; 
селекция и разведение высокопродуктивных сортов; минераль- 
ное питание и процесс каучуконакопления; вредители и бо- 
лезни кок-сагыза; организация труда при культивировании 
кок-сагыза). С этой целью ставятся специальные опыты на 
полях станций и в колхозах Харьковской, Сумской и Полтав- 
ской областей. 

Канд. с. х. наук С. И. Чернобрывенко и научн. сотр. 
Апрелева на Красноградской опытной станции и в лабо- 
ратории Института возобновляют работы по селекции и раз- 
ведевию высокопродуктивных сортов зернобобовых культур- 
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Ст. научн. сотр. А. В. Коновалова и научн. сотр. Е. В. 
Резцова поставили своей задачей на протяжении 1944— 
1945 гг. разработать способы использования теплиц и парни- 
=ов для выращивания огородных культур на протяжении 
зруглого года. 

Так как опыты по изучению агрокомплекса высоких уро- 
жаев, заложенные академиком Б. М. Рождественским на 
Красноградской опытной станции, уничтожены немецкими 
оккупантами, то Институт поручил кандидатам с. х. наук 
Рыжикову, И. Л. Колеснику и Н. К. Конакову про- 
извести подготовительные работы и закладку стационарных 
исследований По „агрокомплексу высоких урожаев сельско- 
хозяйственных «культур“. 

Отдел агрофизиологии занят разработкой физиологических 
основ эффективной системы удобрения в севообороте и, в 
застности, вопросом потребления минеральных веществ кор- 
невой системой сельскохозяйственных растений, в зависи- 
мости от концентрации солей, их состава и возраста корней. 

Кроме выполнения научной тематики, коллектив Института 
оказывает существенную помощь колхозам Валковского и 
Красноградского районов в получении высоких урожаев кок- 
сагыза. С этой целью Институт провел обследование посевов 
кок-сагыза в колхозах этих районов и вместе со специалистами 
разработал инструктивные указания по агротехнике кок-сагыза. 
Кроме того, Институт провел обследование состояния севообо- 
ротов в колхозах некоторых районов Харьковской и Полтав- 
ской областей, разработал и представил в Наркомзем УССР 
соответствующую докладную записку и напечатал в газете 
„Сощал1стична Харювщина“ статью о севооборотах в колхозах. 
Большую помощь оказывает коллектив Института ОблЗО. 
и РЗО в деле борьбы с вредителями и болезнями сельско- 
хозяйственных культур. С этой целью Институт разработал 
соответствующие инструкции и напечатал ряд статей в областных 
газетах, а также помог „Укрс!льгосппостачу“ использовать тро- 
фейные ядовитые вещества для борьбы с вредителями и болез- 
нями сельскохозяйственных культур. Для изучения этих ве- 
ществ Институт организовал лабораторию массовых анализов. 

Наконец, коллектив Института оказал помощь Сахаротресту 
в деле подготовки кадров, организовав на курсах заведующих 
отделами совхозов Сахаротреста свыше 50 лекций. 

Одной из ближайших задач Института является проводимое 
проф. К. Г. Телешек широкое экономическое исследование 
основных вопросов сельского хозяйства Украины и разработка 
мероприятий по скорейшему восстановлению и дальнейшему 
его развитию. 
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ХАРЬКОВСКИЙ ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Проф. В. Н. НИКИТИН 


Около 100 лет тому назад на бесплодных песках и болотах 
‘реки Лопани, в семи километрах от Харькова возникло сред- 
нее земледельческое училище. В нем учились дети крепостных, 
будущие крепостные-управляющие помещичьих имений. 

Минули многие десятилетия, и на месте небольшого земле- 
дельческого училища возник и стал быстро расти созданный 
властью Советов один из крупнейших в СССР Харьковский 
зоотехнический Институт. До немецко-фашистского наществия 
он успел выпустить из своих стен для социалистического живот- 
новодства свыше 2 тыс. специалистов высшей квалификации, 
Институт имел новое, прекрасное учебное здание, замечатель- 
ные лаборатории и кабинеты, прекрасный учебно-опытный 
совхоз, урожаи на полях которого никогда не были ниже 
20 цнтн. зерновых с гектара. Вокруг Института на месте 
песчаных дюн вырос темно-зеленый, густой сосновый бор, 
болота были превращены в образцовые огороды. Институт 
по праву гордился своими животными —русскими рысаками, 
швицкими коровами, элитными свиньями крупной белой и 
миргородской пород свиней. 

Немецко-фашистское нашествие прервало жизнь Института. 
В тыл эвакуировались его основные студенческие и профес- 
<сорско-преподавательськие кадры; удалось вывезти кое-что из 
ценнейшего оборудования. Два года Институт не существовал. 
На его месте было только „государственное имение“. В „име- 
нии“ хищнически, без удобрений и без соблюдения элементар- 
ных правил агротехники хозяйничал „зондерфюрер“; здания 
Института стояли ограбленные и безмолвные. Ни одного целого 
окна, ни одной целой крыши не осталось в Институте. Тем 
не менее, как только вернулась родная Красная Армия, 
Институт начал оживать и быстро восстанавливаться. 

С 1 декабря 1943 г. начались на всех курсах Института 
регулярные академические занятия. За первое полугодие, 
к маю 1944 г., основные профессорско-преподавательские кадры 
Института вновь собрались на кафедрах. Более того, удалось 
привлечь ряд профессоров-докторов наук, ранее не работавших 
в Институте. 
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При таких научных кадрах удалось организовать акаде- 
мический процесс на большой теоретической и методической 
высоте. Удалось наладить и научно-исследовательскую ра- 
боту большинства кафедр. 

Научно-исследовательская работа Института была направ- 
лена, прежде всего, на разрешение ряда проблем, выдвигаемых 
практическими потребностями возрождающегося совхозного 
животноводства УССР. 

Доц. кафедры частной зоотехнии С. В. Серапиин на 
основе своей длительной опытной работы в птицеводстве 
сконструировал (изобрел) инкубатор на 6.000 яиц, не тре- 
бующий для своей работы электрической или других дефи- 
цитных видов энергии. Основанный на совершенно новом 
принципе (термоаккумуляции) инкубатор доц. С. В. Сера- 
пина отапливается примитивным котлом, протапливаемым 
1—2 раза в сутки в течение одного часа. Результаты трех 
инкубаций по 3—6 тыс. яиц показали очень высокий выход 
(свыше 70%) высокожизнеспособных цыплят и утят. 

Изобретение инкубатора такой системы имеет громадное 
значение для колхозного и совхозного птицеводства. Харь- 
ковский Обком КП(б)У оказал большую помощь кафедре 
в реализации изобретения. Все секретари Райкомов ВКП(б) 
Харьковской области ознакомились в Институте с работой 
и структурой инкубатора. В Институт приезжали представи- 
тели Сталинской, Запорожской и Днепропетровской областей, 
строящих у себя инкубаторы такого же типа. Председатель 
Совнаркома УССР и секретарь ЦК КП(б)У тов. Н. С. ХРУ- 
ЕВ лично осмотрел инкубатор и дал ему высшую оценку. 

настоящее время издается книга доц. С. В. Серапина 
об изобретенном им инкубаторе. 

На кафедре механизации социалистического сельского 
хозяйства доц. А. Ф. Васильевым ведется работа по изо- 
бретению универсального прибора, так называемого, „работо- 
мера“, показывающего и регистрирующего работу трактора 
непосредственно в поле. Прибор дает возможность как угодно 
долго учитывать реальную работу трактора непосредственно 
в борозде и тем самым без каких бы то ни было сложных 
пересчетов получать исчерпывающие данные для суждения 
о реальном использовании мощности трактора, рациональ- 
ности расхода горючего и т. д. Проведенные испытания этого 
прибора оказались вполне удовлетворительными. 

На кафедре частной зоотехнии проф. Н. Д. Потемкин 
организовывает работу по перерайонированию породного 
состава скота на Украине, так как немецко-фашистское на- 
шествие резко нарушило количественный и качествённый 
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состав скота Украины и уничтожило результаты большой 
племенной работы, которая велась до войны в животновод- 
стве УССР. 

Кафедра физиологии сельскохозяйственных животных 
(руководитель проф. В. Н. Никитин) ведет работы по уста- 
повлению возрастных изменений и пределов нормальных 
колебаний лейкоцитарной формулы крови крупного рогатого 
скота, овец, свиней, кур и кроликов. Это создает прочный 
фундамент для неспецифической диагностики и анализа хода 
различных заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Институт проделал большую работу по оказанию помощи 
сельскохозяйственному производству, а именно, провел курсы: 
совхозных механиков по тракторам на 33 чел., бригадиров 
тракторных совхозных бригад на 55 чел., нефтяников приго- 
родных мясомолочных совхозов на 13 чел., колхозных 
птицеводов-инкубаторщиков на 33 чел., молотильщиков на 
14 чел., животноводов на 44 чел. Институт в своем инкуба- 
торе, изобретенном доц. С. В. Серапиным, ведет инку- 
бирование цыплят из яиц совхозов и колхозов Харьковской 
области. В результате совхозы и колхозы получили свыше 
8.000 вполне жизнеспособных цыпляг. 

Значительно возросло и окрепло учебно-опытное хозяйство 
Института. Отремонтированы конюшня, свинарник и птич- 
ник; из разбросанных по полям боев отдельных деталей 
и остатков смонтировали 5 тракторов и 5 автомобилей. Хо- 
зяйство располагает сейчас всеми нужными ему видами 
сельскохозяйственных машин. Прекрасно обработанные поля 
дают в этом году урожай не только не ниже, но даже выше 
урожаев довоенных лет. Значительную помощь в обработке 
земли и уборке урожая оказали студенты Института. 

Животноводство Института быстро восстанавливается. 
Хозяйство располагает сейчас конями гораздо более ценными, 
чем до войны. 30 великолепных чистопородных брабансонов, 
6 рысистых и 20 рабочих лошадей — таково коневодство 
Института. На ферме имеется свыше 20 чистопородных элит- 
ных свиноматок крупной белой английской породы, модельное 
стадо из 8 пород овец, 80 молочных коров. В ближайшие 
недели Институт получит высокоценное стадо из 250 коров 
симентальской породы. 

Развернулись широко и строительно - восстановительные 
работы в учебных зданиях Ияститута. Скоро в его прекрас- 
ных аудиториях, лабораториях и кабиветах снова будет 
учиться веселая советская молодежь, не знающая преград 
в овладении наукой. 
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Стр. 

От редколлегии ‚ еее еее иена . 3 
Харьковский Государственный Университет имени А. М. Горького — 

заслужениый деятель науки, проф. А. В. Нагорный. ее 5 
Харьковский  механико - маиноетрожтельный Институт — доц. 

МФ: боем 10 


Харьковский электротехнический Институт— доп. А. Л. Вайне р.. № 
Харьковский химико - технологический Институт имени С. М. Ки- 
рова — член - корреспондент Академии Наук УССР, проф. 


С. С; Уразовския еее о 
Харьковский инженерно - строительный Институт Наркометроя — 

проф. д-р Я. В. Столяров ......... ео 9 
Харьковский Институт инженеров Ни стровтельства _ 

инженер В. Г. Попов. ....- ре аа р рю в 32 
Украинский Институт ее гигиены — проф. в. Г бе 

ВОМОВ о осове 36 
Харьковский авиациомный ` Институт имени ОСОАВИАХИМА — док. 

Р. В. Пихтовников. ....... обобозоо 9 
Украинский научно-исследовательский Институт ‘металлов ры = 

проф. Н. Ф. Леве. „оне. 43 


Инетитут энергетики Академии НаукУССР — доц. В. В. Ка р пенко 48 
Физико - технический Институт Академии Наук УССР — проф. 

д-р А. К. Вальтер „+... еее оо М 
Научно-исследовательский Институт геологии Харьковского Госу- 

дарственного Университета — заслуженный деятель науки, проф. 

Д.Н. Соболев... ..... арозо 6 
Харьковский медицинский Институт — доп. "н.и. `Трутень обо 59 
Украинский Институт ортопедии и травматологии имени проф. 

М. И. Ситенко— проф. Н. П. Новаченко .. ее... 
Харьковский ветеринарный Институт—проф. И. И. Лукашов .. 65 
Украинский Институт экспериментальной ветеринарии — доц. И. А. 


о во Паро ово боосеосес 68 
Харьковский ордена "Трудового, Красного Знамени сельско-хозяй- 

ственный Институт — доц. Н. К. Крупский. ...... со @ 
Украинский научно-исследовательский Институт сопиалистического 

земледелия— проф. К. Г. Телешек ...... осо 


Харьковский зоотехнический Институт— проф. В. Н. Никитин . 80 


Перев!рено 1948 в 


Цен-4—руб- 58 коп. 
0-4 5к 


